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PREMIÈRE PARTIE 
Nécessité de la traction mécanique. 

§ 1. Avantages de la traction mécanique. 

Depuis plusieurs années, les voies ferrées envahissent de plus en 
plus les avenues des abords et même celles de l'inlérieur de Paris; 
aujourd'hui, il devient nécessaire de substituer sur ces voies ferrées 
la traction mécanique à la traction des chevaux. 

Il y a pour cela trois raisons : 

D*abord, la voiture mécanique encombre moins la voie publique, 
puisque sa longueur est réduite par la suppression des chevaux ; en 
outre, elle obéit mieux à son conducteur. 

La seconde raison tient aux exigences de plus en plus grandes du 
public, qui veut être commodément installé dans sa voiture et surtout 
aller vite. Un exemple bien frappant de ce fait est donné par la Com- 
pagnie des Tramways de Paris et du Département de la Seine, qui, 
voyant constamment baisser ses recettes, s'est décidée à recourir à la 
traction mécanique sur certaines de ses lignes. Sur la ligne Saint- 
Denis-Madeleine seule, la Compagnie obtint, la première année de 
l'emploi de la traction mécanique, un accroissement de recettes de 
plus d'un tiers, qu'elle attribue uniquement à la suppression des 
chevaux. Sur des parcours particulièrement en rampes, les chevaux 
sont obligés d'aller au pas, et cette allure ne se prête plus à la vie 
active qui caractérise notre époque. 
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Enûn, la troisième raison, qui amènera à très bref délai la suppres- 
sion des chevaux, est que la traction mécanique est de beaucoup 
moins coûteuse que la traction animale. Les frais de traction par 
chevaux du kilomètre-tramway à la Compagnie générale des Omnibus 
de Paris s'élèvent â fr. 66 ; les mômes frais à la Compagnie des 
chemins de fer Nogentais sont de fr. 42, et cependant cette der- 
nière Compagnie dessert des lignes où les rampes dépassent 65 milli- 
mètres par mètre. Quand on songe que le nombre de kilomètres- 
tramways parcourus dans Paris seulement pendant une année s'élève 
â 27 millions, on voit que Téconomie annuelle qui résulterait de la 
substitution de machines aux chevaux atteindrait 6 millions et 
demi. Or, une exploitation de 27 millions de kilomètres-voiture par 
an peut se faire avec la traction mécanique à Fair comprimé à Faide 
de 800 automobiles valant 20 millions, et d'une usine fixe de 10000 
chevaux valant, avec les canalisations, 13 millions. La dépense totale 
de 40 millions serait largement rémunérée par Téconomie de 6 mil- 
lions et demi par an. 

§ 2. Conditions que doit remplir un moteur pour tramways. 

Un moteur pour tramways doit présenter les cinq qualités princi- 
pales suivantes : 

i^ La souplesse. — Comme le tramway suit les rues des villes, il 
doit en accepter les fortes rampes. Dans Paris et sa banlieue, ces 
rampes s'élèvent à 65 millimètres par mètre. Si donc nous prenons 
comme effort moyen la résistance en palier, qui est de 10 kilogr. par 
tonne, Teffort à développer devra s'élever, à certains instants, à 
10 -j- 65 = 75 kilogr., c'est-à-dire sept fois et demi l'effort moyen. 
Cette souplesse doit encore être telle que la rampe puisse être montée 
en vitesse, car c'est dans les montées, où l'arrêt est facile, que la 
Préfecture de police autorisera les vitesses les plus grandes. On voit 
qu'en tenant compte d'un arrêt en rampe avec démarrage consécutif, 
d'une voie momentanément mal nettoyée, ce n'est pas dans le rap- 
port de 1 à 7,5 que la variation d'effort doit pouvoir être obtenue, 
mais bien dans le rapport de 1 à 10 ; 

2<* Une machine de tramway appelée à circuler dans une ville, ne 
doit déverser dans l'atmosphère ni gaz délétère, ni fumée, ni flam- 
mèches, ni panache de vapeur. Elle doit fonctionner sans bruit et 
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ne point être dangereuse pour les imprudents qui auraient la curio- 
sité d'y toucher; 

3« Le moteur doit pouvoir être placé sur la voiture même qui re- 
cevra les voyageurs: il ne doit donc point être encombrant; 

40 Le système de traction ne doit pas exiger une voie spéciale ren- 
dant la chaussée dangereuse, ne pas nécessiter des installations fixes 
en élévation nuisant à Taspect des rues, ne pas amener des pertur- 
bations dans les installations d'utilité publique existant déjà. 

Une municipalité, comme l'est celle de Paris, soucieuse de Taspecl 
de ses boulevards, fière de ses monuments, acceptera difficilement le 
réseau de fils électriques aériens se croisant dans tous les sens, qui 
forme le ciel des villes d'Amérique, lesquelles n'ont aucune pers- 
pective à sauvegarder. La Ville de Paris acceptera d'autant moins une 
telle sujétion, qu'elle saura que d'autres systèmes de traction peuvent 
donner aux voyageurs des avantages égaux, tout en n*ayant pas ce 
gros inconvénient; 

50 Enfin, la traction par la machine qui sera choisie doit être re- 
lativement économique. Bien que cette condition soit secondaire 
pour la ville qui donne la concession, il n'en est pas moins vrai 
qu'elle doit être prise en très sérieuse considération par le conces- 
sionnaire. 

§ 3. Aperçu sur la valeur économique de la traction 

PAR l'air comprimé. 

Tous les Ingénieurs reconnaissent que la traction par moteiurs à 
air comprimé remplit parfaitement les quatre premières des conditions 
que nous venons d'énumérer; il n'y a divergence d'opinions qu'au 
sujet de la cinquième. Cette divergence tient à ce que certains oublient 
de tenir compte du réchauffage de l'air comprimé avant son emploi. 

Dans le système de traction par Pair comprimé, celui-ci est généra- 
lement emmagasiné sous une haute tension dans un réservoir porté 
par la machine ; supposons, par exemple, 30 atmosphères, comme à 
Nantes. Pour l'employer, on lui fait traverser un régulateur, de ma- 
nière à l'amener à la pression d'admission dans les cylindres moteurs 
de la machine, soit, en moyenne, 6 atmosphères. Les Ingénieurs qui ne 
sont point partisans de l'air comprimé, font remarquer que l'on perd 
ainsi intégralement le travail de détente de l'air de 30 à 6 atmos- 



phères, et que cette perte est, dans l'exemple que nous choisissons, 
de 38 Vo environ. Il convient cependant d'observer que, pour rega- 
gner cette perte, il suffit de dilater, dans les mômes proportions, cet 
air par un réchauffage avant de l'introduire dans les cylindres, et un 
réchauffage très modéré suffit à cet effet. La dépense de combustible 
qu'occasionne ce réchauffage est presque nulle à cause de la très 
faible capacité calorifique de l'air. Nous verrons même qu'en mé- 
langeant un peu de vapeur à l'air, comme l'a imaginé M. Mékarski, 
on obtient encore un résultat meilleur. 

Aucun autre système de transmission de force ne se prête à une 
augmentation d'énergie presque gratuite obtenue ainsi après coup au 
moment de l'emploi. Tout au contraire, ainsi que l'a fait observer 
M. Riedler^ dans le cas de la transmission de la force par l'électricité, 
la chaleur, source d'augmentation de rendement pour l'air comprime, 
se transforme en augmentation de résistance, et par cela même en 
perte sur le rendement utile et final. 

Deux chiffres indiscutables résument, du reste, la valeur économi- 
que de l'air comprimé comme moyen de traction. 

Les machines à air comprimé établies au quai de la Gare, à Paris, 
d'après les dessins de M. le professeur Riedler, peuvent fournir par 
cheval-heure plus de o kilogr. d'air comprimé à la pression de 
65 atmosphères. Or, d'après les essais de ces machines et d'après les 
constatations journalières faites sur leur marche depuis cinq années, 
leur consommation de charbon par cheval-heure est notablement infé- 
rieure à 1 kilogramme. 

La consommation d'air constatée pendant une année sur les tram- 
ways à air comprimé de la Compagnie des Chemins de fer Nogenlais 
s'est élevée à 10 kilogr. par kilomètre-voiture. Sur le réseau Nogen- 
tais, les rampes atteignent 0^ 065 par mètre et les voitures sont du 
type de 55 places. 

Il ressort des deux chiffres ci-dessus, qu'en pratiqucy la consomma- 
tion de charbon par kilomètre- voiture, en employant la traction par 
l'air comprimé, ne doit pas dépasser deux kilogr. par kilomètre par- 
couru. 






DEUXIÈME PARTIE 
§ I. Historique. 

Papin paraît avoir eu le premier Tidée d'employer Tair comprimé 
comme intermédiaire pour transporter Ténergie d'un point à un autre. 
Dès 1687, il présenta à la Société royale de Londres un mémoire et 
une machine propre à transporter au loin la force des rivières. La 
chute d'eau actionnait une pompe qui aspirait Tair dans un tuyau, et 
Tair ainsi raréfié actionnait un pistonplacé à l'intérieur de la conduite. 

Cette idée resta sans sérieuse application jusque vers 1838, époque 
à laquelle Andraud construisit une voiture marchant à l'aide d'air 
comprimé au préalable dans les réservoirs qu'elle portait. A la même 
date, Andraud publiait, avec la collaboration de Tessié du Motay, plu- 
sieurs mémoires sur l'air comprimé et dilaté comme moteur. 

Ce travail est une véritable prophétie, et nous croyons intéressant 
d'en donner ici quelques extraits. On éprouve, en effet, un certain 
plaisir à lire, dans des études vieilles de plus d'un demi-siècle, la des- 
cription exacte de modernes installations. En outre, comme une étude 
détaillée doit être précédée d'une vue d'ensemble du système décrit, 
nous ne croyons pas que ce dernier devoir puisse être mieux rempli 
que par ces citations. 

Comme son illustre prédécesseur Papin, Andraud est constamment 
préoccupé de l'idée que la force doit être gratuite; aussi veut- il que 
les usines centrales qui fournissent l'air comprimé soient installées 
dans le voisinage de cours d'eau dont elles utiliseront la chute. L'air 
comprimé aux environs de 60 atmosphères sera « amené par des 
tuyaux dans des réservoirs établis sur le bord des chemins de fer. Les 
locomotives portent avec elles des récipients, et les réservoirs fixes 
sont munis de robinets disposés de telle sorte qu'à l'arrivée de la loco- 
motive, son récipient épuisé puisse être mis en rapport avec la masse 
de forces réservées, et recevoir une provision nouvelle pour fournir un 
trajet nouveau. Ces réservoirs, posés de distance en distance, seront au- 
tant de relais où l'on viendra raviver la force motrice. On comprend 
que le système d'approvisionnemept que nous prescrivons ne ralen- 
tira en aucune façon la marche des locomotives, car les réservoirs 
seront généralement placés aux stations mêmes où doivent s'arrêter 
les voyageurs. » 
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Andraud suppose que l'air introduit dans le récipient que porte la 
locomotive a une pression de 60 atmosphères ; mais au fur et à mesure 
de la marche de la locomotive, la consommation d'air amènera l'abais- 
sement de la pression dans le récipient. Or, l'air doit être livré aux 
cylindres moteurs à une pression moyenne que Andraud fixe à trois 
atmosphères d'après la marche habituelle des machines à vapeur de son 
temps. En outre, cette pression moyenne d'introduction doit pouvoir 
varier dans de grandes limites suivant les accidents du profil de la 
voie, il faut donc qu'il y ait entre le récipient où la pression varie et 
les cylindres moteurs « un vase à travers lequel l'air passe en se ré- 
gularisant ». Le régulateur à double soupape dont parle Andrand et 
dans lequel « l'air agit pour ainsi dire par respiration », ressemble 
beaucoup à celui que nous décrirons un peu plus loin et qui est re- 
présenté figure 3. L'air entre dans ce régulateur à la pression du 
réservoir et en sort à la pression que l'on a fixée par une simple ma- 
nœuvre des soupapes. 

Cette baisse de pression de l'approvisionnement d air comprimé 
suggère une nouvelle pensée à Andraud : si, vers la fin du parcours, 
la pression a baissé à 10 atmosphères dans le récipient et qu'il se 
trouve « une côte rapide à monter » pour laquelle la pression d'ad- 
mission dans les cylindres doive être, par exemple, de 12 atmosphères, 
le mécanicien sera dans l'impossibilité d'avancer, bien que son appro- 
visionnement ne soit pas épuisé. Pour tourner la difficulté, Andraud 
propose de partager l'approvisionnement en deux parties, dont l'une, 
plus petite, ne sera utilisée qu'à la fin du parcours, de façon qu'il y 
ait à tous moments une pression suffisante pour donner un coup de 
collier. Andraud donne à cet approvisionnement isolé le nom de 
« cheval de montagne ». Actuellement on l'appelle a réserve ». 

Le régulateur et la réserve permettent ainsi au mécanicien d'intro- 
duire dans les cylindres, à la pression qu'il désire, l'air de l'approvi- 
sionnement. Mais, avant cette introduction, il y a encore un perfection- 
nement à apporter, et il n'échappe pas à Andraud. 

L'inventeur veut réchauffer l'air avant son entrée dans les cylindres. 
11 fait remarquer qu'en chauffant l'air à 273®, on double son volume, 
qu'à 546<* on le triple, etc., et qu'en combinant la dilatation avec la 
compression, on peut augmenter la force disponible de l'approvision- 
nement. Pour réaliser cette amélioration, l'inventeur fait passer, 
avant l'emploi, l'air sur des tôles chauffées par trois lampes Carcel. 

Telle est la description d'ensemble, d'après les mémoires d'Andraud 



etdeTeasiéduMolay.d'uneinstallatioD de traction par l'air comprimé. 
Les auteurs, à propos des machinés qui doivent comprimer Tair, Tout 
remarquer la difficulté d'amener d'un seul jet l'air à la pression de 
60 atmosphères qu'ils ont choisie pour l'approvisiounement ; ils indi- 
quent la méthode qu'ils pensent la meilleure pour arriveràce résultai, 
et qui consiste à procéder par étages, une pompe prenant l'air déjà 
comprimé par la précédente pour lui faire subir une nouvelle pres- 
sion. C'est la méthode par étapes, qui est exclusivement employée 
aujourd'hui. 

D'après les idées que nous venons de résumer, Aadraud construisit, 
avec la collaboration de son associé Tessié du Molay, une voiture 
automobile roulant sur rails et portant 8 personnes Les réservoirs, 
cachés sous la voiture, avaient bOO litres et étaient approvisionnés d air 
à 17 atmosphères ; le « cheval de renlort > n était par oublié Gr&ce 
au régulateur, l'air de 1 approvisionnement était admis dans les 
cylindres & une pression constante de 3 atmosphères Cette machine. 




dont la ligure 1 donne l'élévation empruntée à un opuscule d'.^n- 
draud, fonctionna sur une voie étahlie à cet effet à Chaillol, le 9 juil- 
let 1840. 

Ces idées nouvelles dont Andraud remplissait ses Mémoires, el parmi 
lesquelles nous avons choisi et coordonné celles qui s'appliquent au 
sujet qui nous occupe, étaient, semble-t-il, déjà flotlantes vers 1840, 
car dans un mémoire de cette date, l'inventeur nous dit qu'il est 
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assailli de demandes de revendication de priorité. Sa voiture auto- 
mobile, qui lui avait coûté tant de peine et d'argent, avait elle-même 
eu une devancière : un horloger de Versailles du nom de Roussel 
avait exécuté, vers 1830, un modèle de voiture à air comprimé qui 
fonctionnait sur une table. 

Aujourd'hui que les problèmes de mécanique ont préoccupé tant 
d'esprits cultivés et distingués, il est certain que sur un sujet déter- 
miné, plusieurs ont déjà trouvé des solutions qui n*ont pas été uni- 
versellement connues, parce que leurs auteurs ne les ont pas mises 
en pratique ou ne les ont pas suffisamment publiées. 

Les mémoires d'Andraud et de Tessié du Motay devaient subir le 
sort commun aux inventions non suivies d'applications pratiques : 
ils étaient absolument tombés dans Toubli en 187G. Vers cette époque, 
un mécanicien de talent, qui ne connaissait certainement pas ces 
travaux déjà anciens, reprit le problème de la traction par l'air com- 
primé et en donna une solution complète dont il fit à Nantes une pre- 
mière application pratique. 

M. Mékarski construisit les premières pompes usuelles comprimant 
par étages l'air aux hautes pressions, étudia un régulateur automa- 
tique qui ne se dérange jamais et imagina le réchauffage de l'air 
par mélange avec la vapeur. Ce mode de réchauffage empêche le 
grippement des surfaces frottantes, donne un premier bénéfice de 
travail en relevant la température de l'air avant la détente et un 
second en réchauffant VdAr pendant la détente; ce second réchauffage, 
obtenu par condensation de la vapeur mélangée rapproche la détente 
de ce que donnerait la loi de Mariotte. Par ces diverses inventions et 
les applications qu'il en a faites, M. Mékarski peut être considéré comme 
le créateur de la traction pratique par l'air comprimé. 

Ainsi, pour nous résumer, nous trouvons, comme inventeur de 
l'idée, le célèbre Papin, comme précurseur de son mode d'application 
Andraud, et enfin, comme créateur de la première exploitation, M. Mé- 
vkarski, c'est-à-dire, trois Français; c'est une gloire pour notre patrie 
d'avoir entièrement doté l'industrie du mode de transport de la force 
qui est le plus élégant et certainement aussi l'un des plus économiques. 

§ 2. Division de l'étude des tramways. 

Nous partagerons notre étude de la traction par l'air comprimé en 
quatre sections ; 
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La première comprendra la description de Tappareil de traction : 
locomotive ou automobile. 

La seconde s'appliquera aux machines qui fournissent l'air com- 
primé. 

Dans la troisième, nous parlerons de la canalisation et des modes 
de chargement des voitures. 

La quatrième section sera consacrée à la description sommaire de 
quelques systèmes de transport par l'air comprimé qui ne reposent 
pas sur le principe de la locomotion à l'aide d'un approvisionnement 
d'air à haute tension porté par la voiture même. 

Enfin, la cinquième section s'appliquera à l'étude du prix de re- 
vient du matériel de traction et du prix de la traction elle-même. 



TROISIÈME PARTIE 
Description de la locomotive. 

La première section ou description de la locomotive sera subdivisée 
en quatre paragraphes : 

Dans le premier, nous décrirons les réservoirs où l'air est appro- 
visionné sur la voiture, et le régulateur qui sert à amener cet air 
approvisionné à la pression convenable pour l'admission dans les 
cylindres. 

Le second paragraphe traitera du réchauffage de l'air avant son 
entrée dans les cylindres ; 

Dans le troisième paragraphe nous décrirons les mécanismes ; 

Enfin le quatrième traitera du châssis et des appareils accessoires. 

§ 1. RÉSERVOIRS d'air ET RÉGULATEUR. 

La pression sous laquelle Tair est emmagasiné varie suivant les 
Ingénieurs. Les uns veulent avoir un grand approvisionnement et 
emploient de hautes tensions. M. Mékarski, dans l'installation de 
Nantes, emmagasine l'air sous la pression de 30 atmosphères ; dans 
l'installation de Nogent, la pression est 45; dans les installations de 
Paris, la pression est encore plus élevée : elle atteint 60 atmosphères 
sur la ligne de Saint-Âugustin et 80 sur les lignes de Versailles et de 
Saint-Cloud. 

M. Popp, au contraire, préfère diminuer l'approvisionnement et 
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charger les réservoirs sous des tensions de 15 à 20 atmosphères 
s'ulemenl. 

Chacun des deux systèmes a ses avantages et ses inconvénients. 

Plus la pression adoptée est élevée, plus est grande aussi la perte 
du travail de détente entre cette pression de l'approvisionnement et 
la pression moyenne d'iotroduction dans les cylindres. Cette perte est 
facile à apprécier : les perfectionnements apportés aux machines de 
compression par l'injection d'eau dans les cylindres, et l'adoption des 
étages, permettent de supposer que la compression s'opère d'après la 
loi de Mariotte, et de prendre comme expression du travail total de 
compression à N atmosphères et d'introduction dans le réservoir d'un 
mètre cube d'air, la formule connue : 

23 793 log N kilogrammètres. 

Pour les pressions suivantes en atmosphères : 

15 _ 20 — 25 - 45 — 60 — 80, 

nous avons pour valeurs des travaux totaux : 

27 946 — 30 955 — 33 261 — 39 335 — 42 307 — 45 250. 

Si nous prenons comme unité le travail total en kilogrammètres 
nécessaire pour amener de 1 à 15 atmosphères la pression d'un mètre 
cube d'air, les valeurs précédentes seront représentées par les 
nombres : 

1,00 — 1,11 — 1,19 - 1,41 —1,51 — 1,62. 

Nous avons pris comme point de départ la pression de 45 atmos- 
phères, parce qu'elle est la limite dernière à laquelle on peut des- 
cendre : si, en effet, la pression moyenne d'admission est de 5 à 
6 atmosphères, elle peut être momentanément doublée lors d'un 
démarrage en rampe. 

On voit combien on augmente le travail à produire à l'usine pour 
un même résultat à obtenir sur l'automobile quand on élève la pres- 
sion de l'approvisionnement, et il n'est pas étonnant que, tenté par 
l'économie, M. Popp se soit donné comme tâche de diminuer cette 
pression en multipliant les points de chargement. 

Mais cette multiplication des points de chargement entraine la 
nécessité d'avoir du personnel à chacune des stations, et, pour arriver 
à supprimer ce personnel, M. Popp est obligé d'avoir recours à des 
appareils automatiques assez délicats. Cette complication, jointe au 
nombre beaucoup plus grand des chargements, est un nouvel écueil : 



-- 13 - 

les accidents et les fuites sont en effet proportionnels au nombre des 
appareils. 

Nous pensons donc que la solution est comprise entre ces deux 
extrêmes : il y a lieu de limiter le nombre des stations de charge- 
ment d'une ligne déterminée à deux, placées, par exemple, aux ter- 
minus de la ligne où se trouve déjà du personnel de surveillance» 
Une ligne, à Paris, a, au plus, dix kilomètres de longueur ; la con- 
sommation d'air d'une automobile est de 10 kilogrammes d'air par 
kilomètre si elle est seule, et de 12 si elle est suivie d'un attelage ; 
ajoutons encore 2 kilogr. pour tenir compte des accidents ou fausses 
manœuvres; nous avons ainsi 140 kilogr. d'air à dépenser pour effectuer 
le parcoure total. Or, l'expérience indique qu'il est très facile de loger 
dans des voitures des réservoirs de 2 à 3 mètres cubes, lesquels 
contiendront facilement la quantité d'air précédente à la pression de 
50 atmosphères. 

Cette pression de 50 atmosphères est également une limite au- 
dessus de laquelle il convient de ne pas monter, si l'on veut employer 
dans certaines parties la simple robinetterie à boisseau ; c'est à elle 
que l'on s'est définitivement arrêté pour toutes les canalisations d'eau 
comprimée employées dans les ports pour la transmission de la force 
à distance. Ainsi donc, les considérations tirées de l'exploitation, et 
Texpérience, paraissent concorder pour indiquer 45 à 50 atmosphères 
comme pression limite à prendre pour l'approvisionnement de l'air 
comprimé. 

Dans les locomotives à air comprimé, les réservoirs d'air prendront 
naturellement la place réservée d'ordinaire à la chaudière. Dans les 
automobiles, l'installation des réservoirs est plus délicate. Il serait 
facile de les placer par-dessus la caisse de la voiture, ce qui per- 
mettrait de leur donner une grande longueur et les diamètres les plus 
grands compatibles avec la résistance ; mais dans nos voitures de Paris, 
cet emplacement est réservé à Timpériale ; en outre, comme la caisse 
doit s'enlever facilement pour la visite des organes, il y aurait à 
chaque fois des tuyaux de raccord à démonter ; enfin, au point de 
vue de la stabilité de la voiture, il y a inconvénient à placer par- 
dessus la caisse des réservoirs dont le poids atteint trois tonnes. 

Ces considérations amènent à établir les réservoirs d'air au-dessous 
du plancher des automobiles, malgré les deux inconvénients que pré- 
sente cette disposition : nécessité de placer les réservoirs transversa- 
lement, ce qui force à en multiplier le nombre, et obligation, pour 
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ne pas diminuer outre mesure les diamètres, de relever le plancher 
des voitures, ce qui entraîne une marche de plus à monter pour le 
voyageur. 

Dans les automobiles que construit M. Mékarski, les réservoirs sont 
placés transversalement sous le plancher ; ils sont au nombre de neuf, 
leur longueur est d'environ 1"> 50, et leur diamètre de 0" 60. Leur 
capacité totale varie, d'après les types, entre deux mètres cubes et demi 
et trois mètres cubes. Les réservoirs sont placés entre les longerons et 
suspendus, comme nous le verrons plus loin, quand nous décrirons 
le châssis. 

La figure i2 montre la disposition d'ensemble des réservoirs avec 
leur tuyauterie. Ils sont partagés en deux sections : la première, 
appelée batterie, comprend les sept réservoirs d'arrière ; la seconde, 
appelée réserve, comprend les deux réservoirs d'avant. La figure 
montre que chacun de ces groupes a sa tuyauterie spéciale. 

En rendant compte plus haut (page 8) des inventions d'Andraud, 
nous avons dit que le but de ce partage est d'avoir à sa disposition, 
jusqu'à presque complet épuisement de l'approvisionnement, une 
pression initiale suffisante pour donner un coup de collier. 

Le mode de construction des réservoirs a subi des perfectionnements 
successifs, ils ont été d'abord construits comme des chaudières : 
fonds emboutis en fer au bois; corps cylindrique rivé, en acier doux, 
ayant une résistance maximum à la traction de 45 kilogr. par milli- 
mètre carré, et s'allongeant de 24 Vo avant rupture. Pour le diamètre 
de 0™60 généralement admis et une pression de 45 atmosphères, 
l'épaisseur du corps cylindrique était de 12 millimètres, ce qui cor- 
respond à un travail de 11 kilogr. et demi par millimètre carré, ri- 
vets non déduits. 

Pour éviter la diminution de résistance occasionnée par les trous de 
rivets et aussi pour ne pas avoir à redouter les chances d'étoilement 
dues à un perçage mal fait, les tôles rivées du corps cylindrique furent 
remplacées par des tôles soudées. La qualité de cet acier soudant est 
définie par une résistance maximum à la traction de 38 à 40 kilogr. par 
millimètre carré et un allongement avant rupture de 30 %. Les réser- 
voirs des locomotives de la ligne de Versailles sont construits de cette 
façon : leur diamètre est de 0™ 54, l'épaisseur du corps cylindrique 
est de 0" 018, la pression de l'approvisionnement est de 75 à 80 atmos- 
phères, ce qui donne plus de 11 kilogr. pour travail du métal par mil- 
limètre carré. 
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Enfin, dans les derniers réservoirs construits, Tun des fonds et tout 
le corps cylindrique sont d'un seul morceau obtenu par des emboutis- 
sages successifs à la presse hydraulique. La pièce est ainsi tirée d'un 
disque d'acier doux de 1" 50 de diamètre, et dont l'épaisseur moyenne 
est de 0" 025 environ quand la pièce finie doit avoir 10 millimètres 
d'épaisseur. L'acier employé doit avoir une résistance à la traction de 
50 kilogr. par millimètre carré et s'allonger de 23 «/o avant rupture. 

Le deuxième fond du réservoir est soigneusement embouti au dia- 
mètre voulu, de façon à ne pas nécessiter un tournage, et rivé après 
sa mise en place. Cette construction est un chef-d'œuvre de forge et 
présente toute garantie de sécurité ; son seul défaut est d'être un peu 
coûteuse. Les réservoirs des automobiles de la ligne de Saint-Augustin 
sont construits d'après ce type : leur diamètre est de 0"» 60, la pression 
de l'approvisionnement est de 60 atmosphères, l'épaisseur des parois 
est de 12 millimètres, ce qui correspond à un travail de 15 kilogr. 
par millimètre carré. 

Ce coefficient élevé amène une réduction dans le poids des réser- 
voirs à laquelle s'ajoute la suppression des têtes de rivets et du recou- 
vrement nécessaire pour la rivure. 

Les réservoirs, dont la figure 2 donne la vue d'ensemble, ont trois 
mètres cubes de capacité; à 50 atmosphères, ils contiennent environ 
200 kilogr. d'air. Construits en tôles rivées, ils pèsent trois tonnes 
environ ; la construction par emboutissage réduit ce poids de 500 kilo- 
grammes. 

11 résulte de ces chiffres que dans la disposition de la figure 2 il faut : 
15 kilogr. de réservoir par kilogramme d'air approvisionné, si on 

emploie la rivure ; 

12 kilogr. de réservoir par kilogramme d'air approvisionné, si on 
emploie l'emboutissage. 

Les épaisseurs du métal variant proportionnellement aux pressions, 
ces chiffres sont à peu près constants, quelle que soit la pression, 
pour une même disposition. 

Régulateur. — L'air approvisionné baisse de pression au fur et à 
mesure de la marche de la machine, le régulateur sert à le débiter 
sous la pression que le mécanicien désire. Nous avons déjà indiqué la 
nécessité de cet appareil, en décrivant, d'après Andraud, une installa- 
tion de traction par l'air comprimé. 

Si l'air est approvisionné sous une pression de 45 atmosphères, 
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puis débité aux cylindres de la locomolive à une pression initiale 
moyenDe de 6, cet air subira, en traversant le régulateur, une dé- 
tente de 45 à 6 au début, puis de 40 à 6, puis de 35 à 6, et ainsi de 
suite au fur et à mesure que la provision d'air 
diminuera. Le travail qu'auraient pu produire 
ces détentes est perdu, mais la température de 
l'air, pendant ces transformations, ne varie 
pas, puisqu'il n'y a pas de travail produit. 

La figure 3 donne la coupe d'un régulateur 
tracé d'après les premières indications deM, Mé- 
karski. L'air de l'approvisionnement arrive 
dans une chambre cylindrique c dans laquelle 
oscille une tige ( sur laquelle sont montés deux 
pistons égaux. Le piston inférieur, de forme 
cylindrique, est percé de petits trous corres- 
pondant à des trous égaux percés dans le 
cylindre c. Extérieurement, et tout autour de 
la section percée de trous, le cylindre c est h 

enveloppé d'un espace annulaire A communi- Im^^HW 

quant avec les cylindres moteurs de la loco- QSvSr 

motive. On donne, Â l'aide du ressort R.com- ^^i^ 

primé à volonté par une manivelle, telle fcg. 3. 

pression que l'on désire sur la tige des pistons : premier régulateur 
si cette pression est plus grande que celle deM. Mékarski. 

qu'exerce sur la face inférieure du piston du 
bas l'air des cylindres, le système des pistons descend et découvre les 
orifices placés dans la chambre C, lesquels viennent communiquer 
avec ceux percés dans le piston ; alors l'air passede l'approvisionnement 
dans les cylindres. Le phénomène inverse se produit si on rédnit la 
pression exercée par le ressort sur la tige commune aux deux pistons. 

Ce type de i-égulateur n'est plus appliqué. 

Le régulateur à diaphragme est plus obéissant, d'un fonctionnement 
aûr et d'une grande simplicité; il est presque exclusivement employé. 
La figure 4 donne une coupe du type créé par M. Mékarski et monté 
sur ses voitures. 

L'air des réservoirs, pour arriver dans la chambre C du régulateur 
et se rendre de là dans les cylindres moteurs, doit traverser la sou- 
pape s montée sur une tige, à l'extrémité de laquelle est un plateau P 
qui s'appuie sur un diaphragme aa en caoutchouc. Ce diaphragme. 




l'iG. 4. — Deuiième rùgulaleur de M. Uékarski. 
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maintenu sur son pourtour, s'appuie sur le plafond de la chambre C. 

Ce plafond, percé de trous, fbrme lui-même le fond d'une petite 
presse hydraulique dans laquelle on établit telle pression que l'on 
désire en enfonçant plus ou moins, k t'aide d'un volant, un ploo^ur 
creux K rempli d'air. L'inspection de la figure montre que quand on 
augniente la pression dans la presse hydraulique, l'eau de cette presse, 
passant par tous les trous du fond, repousse le diaphragme, lequel 
transmet son mouvement au plateau P et, par l'intermédiaire de la 
ti^'e, àla soupapes elle-même ; la soupape s'ouvre et laisse passer l'air 
de l'approïtsionnemenl dans la chambre G et de Id aux cylindres. 

Si au contraire, on diminue la pression dans la presse hydraulique, 
l'air comprimé contenu dans la chambre C fait remonter le plaUau P 
et la soupape se ferme. 

L'élasticité du diaphragme rend ce régulateur d'une obéissance ex- 
trême et une fois 
que la pression, dans 
la petite presse hy- 
draulique, est réglée 
pour un débit à une 
tension déterminée, 
l'air, quelle que soit 
sa pression dans les 
. réservoirs, arrivera 
toujours à la tension 
voulue dans les cy- 
lindres moteurs. 

Un robinet à godet 
monte exterieure- 
mentau corps-presse 
sert au remplissage 
de cette petite presse 
hydraulique. 

Nous donnons, 
fig. 5, la coupe d'une 

variante du régulateur que nous venons de décrire : la petite presse 
hydraulique est remplacée par un ressort, le diaphragme est formé 
par une feuille de fer ondulée. 




Pic. h. — Régulateur américain. 
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§2. RÉCHAUFFAGE DE l'aIR AVANT SON ENTRÉE DANS LES CYLINDRES. 

Ce second paragraphe est le plus important : sans le réchauffage 
de Tair avant remploi, le mode de transmission de force que nous 
étudions serait d'abord presque impraticable et son rendement serait 
en outre à peu près nul. 

Le poêle qui sert à réchauflfer Tair sur la locomotive forme, avec les 
cylindres moteui^, une machine complète qui utilise une partie de la 
force emmagasinée dans les réservoirs et, en outre, presque toute la 
force qui correspond à la chaleur fournie par le poêle. 

Quelques chiffres vont indiquer d'une manière frappante la néces- 
sité du réchauflfage. 

Nous supposerons, comme toujours, que Fair des réservoirs est à la 
température de l'atmosphère, soit 15° centigrades, et est admis dans les 
cylindres à la pression moyenne de 6 atmosphères ; nous supposerons, 
en outre, que la détente s'effectue dans les cylindres depuis 6 atmos- 
phères jusqu'à la pression atmosphérique. 

Ici, la détente dans les cylindres est absolument adiabalique, puis- 
qu'il n'y a dans ces cylindres aucun mode de réchauffage. Si T et T 
sont les températures absolues de l'air avant et après la détente, la 
quantité de chaleur perdue par un kilogramme d'air pendant la détente 
sera 0,17 (T — T), le coefficient 0,17 étant la capacité calorifique de 
l'air à volume constant. Le travail correspondant sera 

425 X 0,17 (T — T) (1) 

425 étant le travail en kilogrammètres répondant à une calorie ou 
l'équivalent mécanique de la chaleur* Si au lieu de la détente seule, 
nous considérons le travail total qui comprend en outre le travail 
pendant l'admission à pleine pression diminué du tmvail de la con- 
trepression atmosphérique, nous aurons pour valeur du travail total 
d'un kilogramme d'air 

425 X 0.24 (T-T) (1 bis) 

0.24 étant la capacité caloforifique de l'air à pression constante. 

Les températures absolues T et T sont du reste liées aux pressions 
P et P' avant et après la détente, par la formule de Laplace : 






0,291 

(2) 
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Nous avons supposé que l'air était introduit à 6 atmosphères et 

détendu jusqu'à la pression atmosphérique, il s'ensuit que le rapport 

p 

p; est égal à 6. 

Supposons successivement les températures centigrades de l'air 
avant rentrée dans les cylindres égales à 

15« — lOQo — 150« -- 200« — 30O>. (3) 

Les températures absolues T s'obtiennent facilement en ajoutant 
2730 à tous ces nombres. La formule (2) donnera les températures 
absolues T à la sortie de Tair, d'où nous déduirons facilement les 
valeurs suivantes des températures centigrades : 

— 102», — 520, — 220, + 80, + 670. (4) 

Les travaux en kilogrammètres répondant à ces chutes de tempé- 
rature seront donnés par les relations (1) et (1 bis) : 

8 354 - 10 853 - 12 281 — 13 709 — 16 636. (5) 

pour la détente et 

11 779 - 15 303 - 17 316 — 19 330 - 23 457 (5 bis) 

pour le travail total. 

Si nous prenons comme unités le travail correspondant à la tempé- 
rature initiale de 15**, c'est-à-dire dans l'hypothèse de l'absence com- 
plète de réchauflage, les chiffres qui précèdent sont représentés par 

les nombres 

1,0 _ 1,3 — 1,5 — 1,6 — 2,0. (6) 

Ces quelques lignes indiquent nettement l'effet du réchauffage de 
l'air. 

Si l'air n'est pas réchauffé, la température à la fin de la détente 
baisse considérablement, et comme cet air a le même état hygromé- 
trique que l'atmosphère où il a été puisé, la vapeur d'eau qu'il ren- 
ferme se transforme en petits gréions qui bouchent rapidement les 
orifices et arrêtent la machine : cet accident a jusqu'à ces derniers 
temps retardé l'emploi des machines à air comprimé. 

Si on réchauffe l'air, cet inconvénient disparait; en outre, le travail 
fourni augmente dans de grandes proportions. On voit qu'un réchauf- 
fage à 300O double même le travail produit. 

La quantité de chaleur qu'absorbe ce réchauffage est presque nulle : 
pour 300o, elle est pour la détente de : 

0,17x300 = 51 calories 
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pu- kilngnuDme d'air. Ce»l la chsiear foornie par h conbosUon de 
10 gnfflma de clurimn. 

Hab il > a une limilcan récfaaaSige de l'w: oa De peut pas intro- 
doire dam les riliodres de Tair à nue température de plus de i~ft\ 
puisque les meilleores builes ounénles de graisage comm^ncenl à 
distiller à celte température; il costient rnSfoe de oe pas trop s'ap- 
pfDcher <\i- relie liniite. 

Pour tourner cette difficulté, M. Popp, qui a étudié attenti%«aieot 
ces questions, propose d'emplover des cjrlindreâ compound. L'air, après 
on premier réchauffage à lât>> centi^-rades, serait (nlnduit dans le 
petit c_vlindre, à une pression muienne de li atmcwpbères; aprèiî s'y 
être détendu partielkmeot jn»|u'à 3.3 atmosphères, l'air passerait à 
nouveau ilans le poêle, où it se réchauffentit à I:i0" centigradeii avant 
d'entrer dans le graod cilindre où s'acbèveiait sa détente. Il est 
facile de voir, en apgiliquant la formule \i), que la tempéralure 
finale de l'air dans rlinrun des olindrcs est de t>> centigrades, et que 
le travail fourui est par suite ^m 

2 X i'S ■: o.n X iap= i7*io ^H 

pour la détecte et ^H 

2 :■ 425 X 0.±l > ia>» = àl W) 
au total. 

Ce travail fourni par kilogramme d'air ra|<porlé auic mêmes unités 
que ci-dessus est repréî«mé par le nombre 2.1. 

Enfin, H. Popp proftose d'ixjecler dans l'air, avaol son entrée dans 
les cylindres, de la vapeur d'eau ; nous verrons plus loin l'effet pni- 
licnlier de cette iojeclîon de vapeur, dont l'idée appartient à M. Hé~ 
kai-ski. 

NoushUods décrire les appareils de réchauffage doQtsci%rt U. Popp, 
et qui ne sont autres que de petits poêles. Dans les installations fixes 
où l'air esl employé comme Iluide moteur, ce poêle se compose (Gg. 6) 
d'une grille mobile H sur laquelle on bnjle du coke; cette grille est 
portée pai- une pièce en foolc G sur laquelle repose la pièce en lerre 
réfntclaire K dans laquelle le cnke est entassé, .autour de ce foyer 
sont disposi's des tuyaux verticaux joinlits en fer étiré E réimis deux 
à deux i lit partie snpêrieun^' pai- des coudes de jonction F et abou- 
tissant & leur partie inférieure dans une cuvette annulaire avec joint 
d'umiank' A, laiiuotlo est divisée en compurlimenls par des cloisons C. 
L'air conipriiiié arrive dans cette cuvette A |iai- le conduit X, passe 
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par tous les tuyaux E formant serpentin coDtiDQ autour du foyer, et 
sort par le tuyau que l'on voit en plan en Y. Autour de ce serpentin 
en fer où se réchauffe l'air comprimé, est enroulé un serpentin en 
cuivre rouge T dans lequel arrive l'eau par la tubulure u. Cette eau, 
après s'être vaporisée, débouche dans le tuyau Y de sortie de l'air 
réchauffé, en sorte que le fluide envoyé aux cylindres moteurs est un 
mélange d'air et de vapeur. 

Les gaz de la combustion du coke, 
après être montés verticalement à 
l'intérieur du serpentin en fer, redes- 
cendent extérieurement par l'espace 
annulaire N et s'échappent par le 
tuyau S. En P se trouve le couvercle 
de chargement du poêle. Comme la 
capacité caJnriflque de l'air est très 
faible, un petit poêle de 0°'15 de 
hauteur totale et contenant une grille 
deO^iede diamètre seulement suffît 
pour une machine de 15 chevaux. 
Pour la machine compound et â 

□ "T '^ ^ 1 i — 1 doubleréchaurTagequ'ilproposed'em- 
K-^- XJ_*j — ployer dans les tramways, M. Popp 
I ,-^^^S~ a tracé le poêle représenté sur la 

figure 7. En n est le foyer, en s est 
la sortie des gaz de la combustion, 
en p est un premier serpentin que 
parcourt l'air comprimé avant d'en- 
trer dans le petit cylindre. Sorti de 
ce petit cylindre, l'air passe dans le 
Fie. 7. serpentin p', où il se réchauffe à 

Premier appareil de réchauffage, nouveau avant d'entrer dans le grand 
système Popp, pour tramways. 

Ce réchauiïage à feu nu nécessite d'introduire sur la locomotive un 
foyer à coke que l'on devra charger aux stations, et qui rejette dans 
l'atmosphère ses produits de combustion. 

Nous venons de voir combien le réchauCTage de l'air amnt son in- 
troduction danj les cylindres moteurs augmente, avec une dépense 
insignifiante de combustible, la quantité de travail de détente que 
peut fournir un poids déterminé d'air comprimé. 
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Mais on peut encore obtenir davantage en réchauffant Tair pendant 
qu'il se détend. Nous avons, en effet, supposé jusqu'ici qu'aucune 
précaution n'était prise pour réchauffer l'air dans les cylindres mo- 
teurs, et nous avons naturellement eu une détente adiabatique. Si 
nous arrivons, par un procédé quelconque, à maintenir constante la 
température de l'air, les résultats seront différents : quelques chiffres 
vont l'indiquer. 

Supposons donc que l'air conserve constamment sa température 
initiale; pour comprimer de 1 à 6 atmosphères un mètre cube d'air 
dont la température est constante, il faut développer 

23793 log 6 = 18515 kilogrammètres. 

Le travail positif de la contre-pression atmosphérique étant dans ce 
cas égal au travail négatif d'introduction dans le réservoir, cette for- 
mule donne soit le travail de la compression seule, soit le travail 
total à fournir. 

Prenant cet air aux températures successives déjà examinées de 
15» lOO» 150O 200O 30O> centigrades, 
le poids du mètre cube d'air à ces températures sera 

1^226 0^946 0^835 0^746 0^616, 
ce qui donne, pour le nombre de kilogrammètres nécessaires pour 
comprimer de 1 à 6 atmosphères un kilogramme d'air pris à ces di- 
verses températures : 

15110 19 560 22190 24810 30060. (7) 

Comme les choses sont réversibles, on peut supposer qu'un kilo- 
gramme d'air pris aux températures précédentes, et se détendant de 
6 à 1 atmosphère sans changer de température, produit soit par sa 
détente seule soit en totalité les quantités de travail précédentes. 

Si nous prenons comme unité, ainsi que nous l'avons fait plus haut 

(page 21), le travail que donne la détente adiabatique seule de 6 à 

1 atmosphère d un kilogramme d'air pris à la température initiale 

de 15® centigrades, les chiffres précédents seront représentés par les 

nombres 

1,81 2,34 2,66 2,97 3,60. (8) 

Si on prend comme unité le travail total que donne la détente 
adiabatique les nombres sont 

1,29 — 1,66 — 1,88 — 2,11 - 2,55 (8 bis) 

Comparons ces résultats à ceux contenus dans la ligne (6) qui pré- 
cède (page 21), nous voyons que si on prend comme unité le travail 
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que donne sans réchHuffage la détente seule d'un kilogramme d air de 
6 à 1 atmosphère, ce travail sera 2 si on chauffe à 300° Tair avant 
rintroduction dans les cylindres, et 3,6 si, en outre de ce réchauffage, 
on maintient la température constante à l'intérieur du cylindre. 

Si on compare les travaux totaux le rapport, est encore 2 si on 
chauffe à 30O» et 2,55 si en outre la détente est isothermique. 

Pour opérer ce réchauffage dans les cylindres pendant la détente, 
on ne peut pas employer. des injections d'eau pulvérisée comme dans 
les compresseurs : d'abord cette eau devrait être à haute température, 
puis il est impossible de loger sur une locomotive les machines com- 
plémentaires que comporte cette injection. On ne peut pas songer 
non plus à faire circuler un courant d'eau chaude dans une double 
enveloppe qui entourerait les cylindres moteurs ; la mauvaise conduc- 
tibilité de l'air l'empêcherait de prendre assez rapidement la chaleur 
que lui transmettrait la paroi. 

M. Mékarski est arrivé à vaincre cette difficulté par un moyen très 
simple. Il place sur sa locomotive un réservoir rempli au préalable 
d'eau à la température de 160® centigrades. Avant d'arriver au régu- 
lateur, l'air de l'approvisionnement traverse cette eau, s'y échauffe 
d'abord, puis s'y mélange de vapeur d'eau à la tension qui correspond 
à sa température. Quand l'air arrivera dans les cylindres moteurs, 
la vapeur d'eau à laquelle il est mélangé se condensera quand la 
température baissera par la détente et abandonnera à l'air sa chaleur 
latente de vaporisation. L'air se trouvera ainsi réchauffé et sa détente 
se rapprochera de la loi de Mariette. 

Ainsi le passage de l'air à travers l'eau chaude produit deux résul- 
tats : 1® réchauffage de l'air avant son entrée dans les cylindres ; 2® ré- 
chauffage de Tair pendant la détente. 

Nous allons démontrer que ce dernier réchauffage produit un travail 
de détente égal à peu près à la moyenne arithmétique de ceux que 
donneraient les détentes isothermique et adiabatique. 

Nous reproduirons, pour démontrer ce résultat, le mode de calcul 
peu élégant, mais, ce qui vaut mieux, simple et clair, qu'indique 
M. Devillez. 

Supposons, ce qui est le cas ordinaire, que la température moyenne 
du mélange d'air et de vapeur soit de lOO centigrades à l'entrée des 
cylindres et que la tension de ce mélange soit de 6 atmosphères. Nous 
allons suivre les transformations d'un mètre cube de ce mélange 
se détendant de 6 à 1 atmosphère. 
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A 100°, la tension de la vapeur saturée est de 1 atmosphère : le 
mélange est donc composé de 1 mètre cube d*air à 5 atmosphères et 
de 1 mètre cube de vapeur à 1 atmosphère. ^ 

Le poids du mètre cube d*air est, à 5 atmosphères et 100® : 

5 X 1^293 X i— = 4" 732. 

^ + 273 

Le poids du mètre cube de vapeur est, à 100°, O'' 606. 
La chaleur disponible dans le mélange est : 

4*^732 X Oc«^ 17 X 100« + 0^606(606 + 0,305 X 100°; = 465c«i 6. 

Supposons que ce mélange se détende adiabatiquement jusqu'à 
occuper le volume i"^ 5. Le travail produit par la détente sera, d'après 
ce que nous avons dit, comp r entre les travaux que produiraient les 
détentes adiabatique et isothermique d*un mètre cube d'air sec se 
détendant de un mètre cube à un mètre cube et demi. 

Le travail dû à la détente isothermique serait : 

lm3 X 63*»° X 23 793 X log 1,5 = 25125 kilogrammètres. 
Le travail dû à la détente adiabatique serait : ^ 

6 X i''293 X ^^-jrr-T 0^^ 17 X 42d(T — T'). 

14- — 
^ ^ 273 

Les températures absolues T et T avant et après la détente sont 
liées par la formule de Laplace que nous avons déjà citée : 



|. = (^y-=iy-*^=M8. 



Comme T est égal à 273» + 1Û0«, on en déduit la valeur de 1' = 316, 
et par suite la valeur cherchée du travail dû à la détente adiabatique : 
5^68 X 0<«M7 X (373 — 316) X 425 = 23137 kilogrammètres. 

On peut, sans commettre d'erreur, admettre que la valeur du tra- 
vail effectivement produit par la détente du mélange est égale à la 
moyenne arithmétique des deux travaux que nous venons de déter- 
miner, soit à 

25125 + 23137 oi aoa ^ ^ a» 
^ = 24 131 kilogrammètres, 

lesquels correspondent à la disparition de 

2^ = 56-78. 



^SS- 
II ne reste donc plus dans le mélange que 

465,6 — 56,78 = 408<^i 82. 

Par tâtonnements, on détermine la température que possède le 
mélange, et on trouve 84® 6 centigrades. En effet, à cette température, 
la tension de la vapeur saturée est, d'après les tables, 0»^" 561, ce qui 
donne pour poids du mètre cube de cette vapeur 

0, 606 X 0, 5610,939 — QM 352. 

La capacité de 1«»^5 ne contient plus que 

1,5 X 0, 352 =3 0^53 de vapeur. 
Le surplus 

0^606 — 0^53 = 0^076 

s'est condensé pour devenir de Teau à 84<»6, 

La chaleur disponible dans la capacité, en partant de la température 
de 84<» 6 comme vraie, est donc : 

Chaleur de la vapeur 0'' 53(606, 5 + 0, 305 X 84» 6) = 335"' 12 
Chaleur de Peau liquide 0^ 076 X 84» 6 — 6"> 43 

Chaleur de rair 4»' 732 X 0"» 17 X 84» 6 — 67"' 34 

Chaleur totale 408"' 89 



C'est bien la quantité de chaleur que nos calculs avaient indiquée 
comme restant dans le mélange, ce qui vérifie la température de 84**6 
que nous avons donnée comme étant celle du mélange. 

La tension de Tair dans le mélange est : 

S..»,.. ^"^(2730 + 8406) _ 

^ ^ lm85(273o+100«) ■" ' 

la tension du mélange qui existe dans la capacité est : 

3, 195 + 0, 561 = 3«i" 756. 

Nous avons maintenant un mélange de vapeur et d'air, occupant 
un volume de l™^ 5, à la température de 84° 6, à la pression de 3*^°* 756 
et renfermant au-dessus de 0® centigrade 408*^^^ 82. 

Nous avons vu que si nous avions eu affaire à de l'air sec à 
6 atmosphères, se détendant de 1 mètre cube à l'n*5, la température 
absolue se fût abaissée à 316 degrés ou 43 degrés centigrades. Ainsi 
la condensation du 0*^076 de vapeur que nous avons trouvée a servi à 
relever la température en abandonnant 

0^ 076 (606, 5 + 0, 305 X 100« — 84« 6) ~ 42 calories. 
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Nous avons vu que le travail produit par la délente correspondait 
à ^'^^IS; 42 ont été regagnées par la condensation de la vapeur, et 
le surplus, 14, 78, a produit rabaissement de la température. 

La première phase de l'opération terminée, nous pouvons recom- 
mencer des calculs identiques pour les détentes successives de 1"»* 5 à 

2 mètres cubes, puis de 2 mètres cubes à 3 mètres cubes, puis de 

3 mètres cubes à 4 mètres cubes, puis enfin de 4 mètres cubes à 
5 mètres cubes. 

Les résultats de ces calculs se trouvent dans le tableau suivant : 



Tension du mélange . . Atmosph, 
Température du mélange. Degrés. 

Travail de la détente 

chaleur restant dan s le mélange. Cal, 





APRÈS 


APRÈS 


APRÈS 


APRÈS 


ÉTAT 


DÉTENTE 


DÉTENTE 


DÉTENTE 


DÉTENTE 


INITIAL 


de 


de 


de 


de 




i à 1,5 


1,5à2 


2à3 


3 à 4 


6 


3,756 


2,702 


1,690 


1,223 


iOO 


84,6 


74,5 


61,1 


52,0 





24.131 


16.255 


21.753 


14.737 


465.6 


408,82 


370,57 


319,39 


284,72 



APRES 
DETENTE 

de 

4 à 5 

0,952 

43,5 

11.052 

258,72 



Si nous ajoutons les travaux successifs produits par les détentes 
seules, nous obtenons 87 928 kilogrammètres. 

Le travail produit par la détente isothermique seule de 1 mètre cube 
d'air à 6 atmosphères, se détendant du volume 1 au volume 5, est : 

1 mètre cube X 6 atm. X 23 793 log 5 = 99 783 kilogrammètres. 

Le travail produit par la détente adiabatique seule de 1 mètre cube 
d'air à 6 atmosphères et à 100<* centigrades, se détendant également 
du volume 1 au volume 5, est : 

07Q0 
6 X l''»293 X 2730^ ■iot)û X ^'*7 X 425 (T ~ T'). 

Nous avons déjà dit que les températures absolues T et T' avant et 
après la détente sont liées par la relation : 



T = (:;y'*^=5».*<=,,934. 



Comme : T = 373°, on en déduit : T' = 193o 

donc : T — T = 180^ 

et, par suite, l'expression ci-dessus du travail donne 73193 kilogram- 
mètres. 
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La moyenne arithmétique : 

I (99 783 + 73 193) = 86483, 

des travaux fournis par les détentas isothermique et adiabatique, se 
rapproche bien du nombre de 8792S kilogrammètres fourni par la 
détente adiabatique du mélange d*air et de vapeur. Nous pouvons donc 
dire que le travail dû à la détente adiabatique seule d*un mélange 
d'air et de vapeur à 100^ centigrades et à la pression totale de 6 at- 
mosphères est légèrement supérieur à la moyenne des travaux fournis 
par les détentes adiabatique et isothermique d'un même volume 
d*air sec â six atmosphères et à 100* se détendant dans les mêmes 
limites. 

La figure 8 donne la disposition adoptée par M. Mékarski pour le 
réchaufifage. C'est un cylindre vertical de 0"50 de diamètre fermé 
haut et bas par des calottes; il est construit d'une manière analogue 
aux réservoirs d'air, car il doit pouvoir supporter les mêmes pres- 
sions. L'air comprimé arrive à la partie inférieure, traverse verticale- 
ment l'eau du cylindre et s'échappe à la partie supérieure pour tra- 
verser le régulateur. Le petit cylindre percé de trous placé à l'orifice 
du régulateur est destiné à arrêter l'eau entraînée. 

Les mécaniciens ont donné le nom de bouillotte à cet appareil de 
réchauffage; on le remplit d'eau à 160® centigrades environ, en même 
temps que l'on charge les réservoirs d'air comprimé ; ce remplissage 
s'effectue par le second robinet du tuyau qui aboutit au fond du ré- 
chauffeur. 

Il est tacile de voir qu'un faible poids d'eau chaude suffit pour ré- 
chauffer l'air et le saturer de vapeur. Si nous avons, par exemple, 
une provision de 200 kilogrammes d'air à 50 atmosphères, il faudra, 
pour élever sa température de 15® à 100® : 

200k» X 0<^«M7 X 85® = 2890 calories. 

Ce poids d'air débité conformément aux hypothèses que nous avons 
admises dans nos calculs occupera environ 30 mètres cubes à 5 at- 
mosphères. Ces 30 mètres cubes saturés de vapeur à 100® empor- 
teront : 

30 X Q^« 606 de vapeur, 

et 30»^» X O^fs 606 (606 + 0,305 X 100®) = 11 562 calories. 




Fia. S. — Appareil de réchanflïige, 
ayslème Mékaraki. 
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La provision d*eau devra donc fournir, pour réchauffer l'air et le 
saturer de vapeur : 

2 890 + 11 562 = 14 452 calories. 

Or, le poids d*eau emmagasiné dans une bouillotte à 16(y> est de 
300 kilogr. L'approvisionnement en calories est donc : 

160 X 300 = 48000. 
Quand l'approvisionnement d'air sera épuisé, il restera encore dans 

la bouillotte : 

48000 — 14 452 = 33548 calories, 

et la température de l'eau de la bouillotte sera : 

33548 
300 "" • 

On voit combien le réchauffage est facile par ce procédé. 

Avant de terminer ce paragraphe, nous avons encore une conclu- 
sion à tirer des chiffres qui précèdent ; 

Si nous supposons l'air emmagasiné dans les réservoirs de l'auto- 
mobile à la pression de 45 atmosphères, le travail dépensé à l'usine 
pour comprimer un mètre cube de cet air est approximativement de : 

23 793 log 45 = 39335 kilogrammètres. 

Le travail moteur dû à la pression atmosphérique est compensé par 
le travail d'introduction de l'air comprimé dans le réservoir. 

Si l'air est à 15», le mètre cube pèse 1^« 23, ce qui donne pour tra- 
vail de compression rapporté au kilogramme d'air : 

1,23 -'^^^^• 

Voyons, d'autre part, le travail retiré d'un kilogramme d'air em- 
ployé dans les cylindres de la locomotive. 

Nous avons vu ci-dessus que le travail fourni par la détente adiaba- 
tique d'un mélange d'air et de vapeur à 100® centigrades et à la pres- 
sion totale de 6 atmosphères est de kgm. 87.928 

A ce travail nous devons ajouter celui que produit le mé- 
lange fonctionnant à pleine pression au commencement de 
la course : 6 atmosphères X 10333 kilogr. x 1 mètre cube. 61.998 

Total en kilogrammètres 149.926 

Mais nous devons retrancher le travail dû à la contre- 
pression atmosphérique pendant toute la course : 5 X 10 333. 51 .665 

Reste pour travail effectif du mètre cube d'air saturé, kgm. 98 . 261 



— 33 - 

Or, dans le mélange à la tension totale de G atmosphères, la tension 
propre à lair est de 5 atmosphères. Par suite, dans le mètre cube de 
mélange à iOO», il y a un poids d'air de : 

Il en résulte qu'en définitive le travail fourni par un kilogramme 

d*air est : 

98261 



-4.74 



= 20 765. 



Comparons ce travail produit par un kilogramme d'air, au travail 
dépensé pour le comprimer à 45 atmosphères, nous aurons ainsi le 

rendement cherché : 

20 765 



31970 



= 0,65. 



§ 3. Moteurs de la Locomotive. 

Nous avons trouvé, pour le rendement théorique de Tair comprimé, 
65 Vo en supposant Tair emmagasiné dans la voiture à 45 atmosphères, 
réchauffé avant l'emploi à 100^ en moyenne par un mélange avec de 
la vapeur saturée à celte température, et enfin admis dans les cylin- 
dres à la pression de 6 atmosphères. 

Ce coefficient de 65 Vo doit être, au point de vue pratique, multi- 
plié par deux nombres. Le premier est le rendement mécanique des 
machines qui compriment Tair, le second est le rendement de la loco- 
motive qui le débite. Si on prend 75 % pour le rendement des ma- 
chines et compresseurs et 65 Vo pour le rendement de la locomotive, on 
arrive à un rendement pratique final de : 

0,75 X 0,65 X 0,65 = 0,31. 

Voyons ce que donne l'expérience. 

Nous avons dit que, d'après nos relevés faits pendant une année à la 
Compagnie des chemins de fer Nogentais, la consommation d'air par 
kilomètre parcouru a été de 10 kilogr. Comme la pression à laquelle 
l'air est emmagasiné dans les réservoirs des voitures est, pour cette 
Compagnie, de 45 atmosphères, nous pouvons prendre deux chevaux- 
heure au maximum pour valeur de la force qui a été employée à l'usine 
pour comprimer les dix kilogrammes d'air. 

3 
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La force de deux chevaux-heure répond à un nombre de kilo- 
grammètres égal â : 

2 X 75 X 3 600" = 540 000. 

L'effort moyen de traction par tonne sur voie Marsillon d'une auto- 
mobile est de 15 kiiogr., le poids moyen en charge de cette automo- 
bile est de 12 tonnes; donc le travail dépensé pour tirer sur un 
kilomètre Tautomobile est : 

i^^ X 12^ X 1 000™ = 180 000 kilogram mètres. 

Le rapport entre le travail effectivement produit et le travail dé- 
pensé à l'usine est donc : 

180 000 



540 000 



= 0,33, 



nombre légèrement supérieur à celui que nous avions trouvé en 
admettant les coefficients de rendement mécanique de 75 % et 65 Vo 
pour les compresseurs et la locomotive. 

Cette petite différence tient surtout à ce que la pression d'admission 
dans les cylindres est souvent supérieure à 6 atmosphères, ce qui 
diminue la perte de détente due à l'écart entre les pressions de Tap- 
provisionnement et de l'admission. 

Du reste, le chiffre pratique de 33 Vo n'est pas le dernier mot de ce 
que peut donner l'air comprimé ; nous verrons notamment que, pour 
une locomotive de métropolitain ayant des arrêts déterminés et la 
route libre devant elle entre ces arrêts, on peut, en marchant par élans 
successifs, admettre normalement à une pression double de celle que 
nous avons prise comme base dans nos calculs et augmenter par ce fait 
même dans de grandes proportions le rendement de la machine. 

Nous allons passer en revue trois types différents de moteurs pour 
locomotives à air comprimé : les deux premiers étudiés par M. Mékarski, 
le troisième tracé par M. Popp. 

Automobile de M, Mékar ski, — La figure 9 donne une vue de Tune 
des automobiles en service à Paris sur la ligne de Saint-Augustin au 
cours de Vincennes; la figure iO donne le détail très légèrement mo- 
ditié du moteur de cette automobile. On voit que le constructeur a 
conservé l'attaque directe par la bielle de l'un des essieux de la voi- 
ture comme dans les locomotives à vapeur. Les cylindres sont à l'ar- 
rière, placés extérieurement aux longerons, auxquels ils sont reliés 
par des portées et des boulons. Le diamètre des cylindres est dé 0>^ 16, 



ta course des pistons de 0*28, le diamètre des roues de la voiture 
de 0"70. La distribulioD est réglée par uoe coulisse Waladiœrt : l'ad- 




FiG. 10. — Holeor d'une aniomobile gjstèmeHékaraki. 



missioa peut se foire sur une fraction de la course variant de 21 à 78 %; 
généralement elle est réglée à 30 "/o. 

Le levier de manœuvre de la coulisse est contre la bouillotle, i 
droite du mécanicien ; près de ce levier s'en trouve un plus petit ser- 
vant & la manœuvre des robinels de purge que l'on voit d la partie infé- 
rieure des cjlindres. 

L'échappement des cylindres se fait dans une série de quatre tubes 
concentriques communiquants, placés entre les longerons et lee 
deuxième et troitiièine réservoirs d'air de l'arrière, 

En se dilatant dans cette série de tubes, l'air se dépouille de la va- 
peur qu'il peut contenir encore et s'échappe ainsi sans bruit ni pa- 
nache de vapeur. 

Enfin, comme tout le mécanisme est extérieur, le constructeur l'a 
enfermé enlre des panneaux en tAle mince, mobiles autour de char- 
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nières horizontales, qui le garantissent de la boue. Le mécanicien, pour 
la visite et le graissage, n'a qu'à soulever ces panneaux. 

Locomotive pour tramway^ — La machine à air comprimé, ali- 
mentée par un réservoir d'air, n'est pas dans les mêmes conditions 
qu'une machine recevant la vapeur d'une chaudière dont la pression 
ne peut varier qu'entre d'étroites limites. 

Alors que dans la machine à vapeur on est obligé de maintenir la 
pression d'admission à peu près constante, dans la locomotive à air 
comprimé, on peut élever indéfiniment cette pression, et il y a intérêt à 
le faire. On augmente, en effet, ainsi beaucoup le rendement, puisqu'on 
diminue la perte de la détente comprise entre les pressions de l'appro- 
visionnement et de l'admission dans les cylindres. 

Le mécanicien peut réaliser cette économie quand il a une distance 
déterminée à parcourir sans s'arrêter ; il lancera sa machine pendant 
une première portion de cette distance, puis, la machine une fois 
lancée par une admission à haute pression, il arrêtera l'arrivée de 
l'air dans les cylindres et parcourra la seconde portion du chemin 
avec la vitesse acquise par la machine. 

Ainsi, prenons comme exemple une distance de 500 mètres entre 
deux stations, devant être parcourue en une minute, c'est-à-dire avec 
une vitesse moyenne de 30 kilomètres à l'heure ; c'est le cas qui se 
présente dans un métropolitain. Supposons que la résistance de la 
voie soit de 10 kilogr. par tonne de train, et que, en forçant la pres- 
sion d'admission, le mécanicien fasse développer à sa locomotive un 
effort de traction équivalant à 50 kilogr. par tonne de train. Si le mé- 
canicien maintient cette force de 50 kilogr. constante pendant 30 se- 
condes, la vitesse du train sera, après ces 30 secondes, de : 

30 = 12"» par seconde. 

m 

50*^»* — lO'"^ ou 40''*i est la force motrice constante appliquée à la 
masse m d'une tonne. Cette masse a pour valeur : 

1 000 '^^ ,^. a 

L'espace parcouru paiement après 30 secondes sera : 

I 12"» X 30" = 180"». 
Supposons qu'à ce moment, le mécanicien arrête l'arrivée d'air et 



laiaae le train marcheravec sa vitesse acquise. Au bout de 30 secondes, 
la vitesse du train sera : 

la- '- 30' = 9"10 par seconde, 

et l'espace parcouru pendant ce même temps sera : 

la-" X 30"— gX— X 3^*=320°'. 

Ainsi, en développant un effort de 50 kil(^. par lonne pendant les 
trente premières secondes, le mécanicien parcourra 180 mètres ; à ce 
moment, il arrêtera larmi^c de l'air aux cylindres et laissera la loco- 
motive poursuivre son clieniin avec sa vitesse acquise; au bout de 
30 secondes, le train aura pai-couru 3s!0 autres mètres, c'est-à-dire sera 




FiG. 11. — Locomolife Mékarski, moteur à grande expansion. 

arrivé à la station, et -sa vitesse à ce moment sera encore de g^lO par 
seconde, c'est-à-dire de 33 kilomètres è l'heure. Cette vitesse sera an- 
nulée par les freins. La machine a marché a haute pression pendant 
la moitié du temps et ii'a pas consommé d'air pendant l'autre moitié. 
M. Mékarski a créé un type de machine pour métropolitain per- 
mettant de remplir entièrement la condition qui précède; la figure H 
donne le détail du mécanisme moteur. Les cylindres sont extérieurs 
et placés à l'arrière. Il y en a deux de chaque côté, montés en tandem 
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et venus de fonte d'une seule pièce. La course commune des pistons 
est de O^SO, le diamètre du petit cylindre est de 0°*26 et celui du 
grand de 0<"50. La détente est fixe et la coulisse ne sert qu'à ren- 
verser la marche. L'admission au petit cylindre a lieu pendant les 
deux tiers de la course et Pair se détend dans le dernier tiers avant 
d'entrer dans le grand cylindre. Comme le volume de ce dernier est 
quatre fois plus grand que celui du petit cylindre, il s'ensuit que les 
choses se passent comme si l'admission n'avait lieu que pendant les 
:2/i5 seulement de la course. 

La détente étant fixe, le mécanicien, pour faire varier la puissance, 
agit seulement sur le régulateur. La pression de l'air à l'admission, 
dans la marche par bonds successifs que nous avons décrite, varie db 
10 à 12 atmosphères. Si accidentellement, pour un complément de 
parcours ou une petite manœuvre, le mécanicien est amené à employer 
une faible pression d'admission telle que 5 ou 6 atmosphères, il s'en- 
suivra qu'à cause de la grande détente, la pression, du côté de l'admis- 
sion, sera inférieure à la pression atmosphérique à la fin de la dé- 
tente : autrement dit, le travail deviendra négatif. Pour obvier à cet 
inconvénient, M. Mékarski place à la partie inférieure du petit cy- 
lindre deux soupapes de rentrée d'air montées sur le canal d'échap- 
pement. Dès que la pression baisse au-dessous de la pression exté- 
rieure, l'air rentre dans les cylindres et le travail négatif est annulé. 

Ainsi, l'air comprimé permet d'employer des détentes très étendues 
qui seraient inadmissibles avec la vapeur, parce qu'elles amèneraient 
des condensations qui en feraient perdre le bénéfice. 

La bouillotte pour le réchauffage de l'air, le régulateur, les freins 
sont les mêmes, agrandis, que les pièces analogues des automobiles 
L'air est emmagasiné à la pression de 50 atmosphères dans 4 réser- 
voirs de 5" 20 de longueur et de i mètre de diamètre, lesquels oc- 
cupent sur la locomotive l'emplacement généralement réservé à la 
chaudière. En outre, par excès de précaution, pour être à l'abri du 
reproche d'envoyer un peu de vapeur dans l'atmosphère, M. Mékarski 
a placé entre les cylindres moteurs un petit condenseur à air fonc- 
tionnant par le courant d'air que produit la marche. Ce condenseur 
est formé de 200 tubes de 50 millimètres de diamètre et de 1<"25 de 
longueur compris entre deux plaques tubulaires formant les fonds 
d'un caisson rectangulaire à l'intérieur duquel se rend Tair détendu 
dans les cylindres. 

La locomotive est à trois essieux couplés et pèse 40 tonnes. En sup- 
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posant l'adhérence égale au dixième du poids et l'effort i développer 
pour le démarrage de 50 kiiogr. par tonne, ainsi que nous l'avons dit 
plus iiaut, on voiL que ta locomotive ne pourra pas entraîner un train 
pesant plus de 80 tonnes. 

Ce type de locomotive parait remplir loua les desiderata que l'on 
peut imposer & une machine devant desservir un métropolitain ; noua 
pensons que, réduit, il pourrait être très avantageusement appliqué 
à un tramway ayant une pisie séparée et ne s'arrétant pas au gré 
des voyageurs, comme cela paraît devoir s'élablii- dans la banlieue de 
Paris. Les cylindres en tandem permeltenl d'employer une pression 
d'admission double de celle que nous avons prise dans nos calculs 
lorsque nous avons recherché le rendement des moteurs à air com- 
primé. Dans cette hypothèse, et avec un réchauffage à \W, le rende- 
ment pratique serait de 49 % soit : de 18 % supérieur à celui que 
nous avons trouvé pour les automobiles. 

LocotnrAive système Popp. — M. Popp vient d'étudier avec M. Conti, 
pour le service de la ville de Saint-Quentin, une voiture automobile 
marchant à l'air comprimé, dontla forme diffère notablement de celle 
de H. Mékarski, 

La flgure 12 donne la vue d'ensemble de cette voiture et la ligure 13 
en détaille la partie mécanique. Au lieu d'élre extérieurs comme dans 
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les locomotives que nous venons de décrire, les mécanismes et le ré- 
chaufTage sont placés sous le plancher de la caisse de la voiture, entre 
les longerons. Les plates-formes sont entièrement dégagées; elles ne 
portent que les leviers et robinets de manœuvre, lesquels sont dou- 
bles : une série pour chaque plate-forme, de manière que la conduite 
de la voiture puisse se faire de n'importe quel côté et que celle-ci 
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n'ait jamais besoin d*être retournée. La voiture a le même aspect 
extérieur de simplicité que les voitures électriques : rien n'est apparent. 

L'air est emmagasiné à une pression de 20 à 2a atmosphères (voir 
fig. 13) dans 8 réservoirs R, de 250 litres chacun, placés longitudina- 
lement entre les longerons, quatre à l'avant, quatre à l'arrière. A sa 
sortie des réservoirs, l'air traverse des serpentins coudés dans un même 
plan et placés dans un poêle à trémie G, logé sous une banquette, où 
il se réchauffe aux environs de 120<> ; de là, l'air se rend dans un régu- 
lateur analogue à celui de M. Mékarski, traverse les robinets distribu- 
teurs D et, enfin, arrive au petit cylindre de la machine motrice. 

La machine motrice est formée d'un bâti A en acier coulé, s'ap- 
puyant à l'arrière, soit sur un ressort à lames, soit sur une simple 
cale en bois portée par les entretoises du châssis et, à l'avant, par 
l'intermédiaire de deux fourches sur Tessieu qui doit être commandé. 
Les deux cylindres moteurs sont venus de fonte avec le bâti. 

L'admission se fait dans le petit cylindre, ainsi que nous l'avons 
déjà dit, et l'air, après y avoir travaillé, se rend dans un second ser- 
pentin placé dans le poêle G, où sa température est ramenée à 120^ 
centigrades, après quoi il est introduit dans le grand cylindre, où il 
achève de se détendre. La pression de l'air à l'entrée du petit cylindre 
doit être de 8 à 9 atmosphères. 

La distribution se fait à l'aide d'un tiroir Meyer et d'une coulisse 
Stephenson. La détente est réglée à l'aide d'un volant Y placé sur la 
plate-forme et d'une transmission v, v à engrenages et chaînes Gall 
agissant sur le tiroir Meyer. La coulisse ne sert qu'à renverser la 
marche et son levier est commandé par un piston à air dans lequel 
on règle l'introduction à l'aide d'un robinet placé sur la plate-forme. 

Le moteur actionne directement un arbre intermédiaire à deux vile- 
brequins calés à 90^ porté par son bâti. Au centre de cet arbre, 
est monté un pignon d'acier de 0"^ 16 de diamètre commandant un 
engrenage de 0°» 38 de diamètre, calé sur l'un des essieux de la voi- 
ture. Les roues de la voiture ont 0™ 80 de diamètre : pour une vitesse 
moyenne de 10 kilomètres à l'heure, elles font 70 tours par minute 
et la machine motrice 165 tours. 

Les deux essieux de la voiture sont réunis extérieurement par des 
bielles d'accouplement. 

La manœuvre de la voiture se fait normalement à l'aide du volant 
W agissant par l'intermédiaire d'une série d'arbres, d'engrenages et 
de chaînes Gall £, sur des pignons montés sur les distributeurs D, D. 
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Ces distributeurs sont formés chacun de deux robinets à boisseaux, 
servant à admettre l'air comprimé, soit dans les cylindres des freins 
à air, soit dans le petit cylindre du moteur pour lu marche compound, 
soit dans les deux cylindres à la fois pour la marche à pleine pression 
quand on a une forte rampe à gravir. 

Â cet effet, chacun des boisseaux des robinets des distributeurs est 
prolongé par un secteur denté sur une portion de sa circonférence, et 
engrenant sur cette portion avec le pignon commandé par le volant 
W. Les longueurs des parties dentées des pignons et les diamètres des 
engrenages de commande sont réglés de telle sorte que, pour trois 
tours du volant W, on ouvre et ferme successivement d'abord le ro- 
binet envoyant au frein Tair comprimé, puis le robinet envoyant Tair 
au petit cylindre, puis enfin les robinets envoyant Fair au grand 
cylindre et évacuant Tair du petit dans l'atmosphère. Supposons donc 
que le volant W ait été tourné de droite à gauche à fond de course, 
et que nous partions de cette situation initiale en tournant le volant W 
de gauche à droite, nous aurons les effets successifs suivants : 

Le robinet donnant accès aux cylindres de freins est ouvert en grand; 
en tournant de droite à gauche, nous le fermons peu à peu, et il est 
totalement fermé quand nous avons fait effectuer au volant W un tour 
complet. 

Si nous continuons à tourner le volant W de droite à gauche, les 
engrenages abandonnent le boisseau du robinet da frein et s'embrayent 
avec le pignon du robinet envoyant l'air au petit cylindre; en conti- 
nuant à tourner, on admet de plus en plus l'air dans le petit cylindre 
seul du moteur et, quand onaura fait fairele second tour au volant W, 
la marche compound sera établie et, pour la régler, le mécanicien 
n'aura qu'à agir sur le tiroir de la détente par le volant V dont nous avons 
déjà parlé. 

En dépassant le second tour, le volant W met le petit cylindre à 
l'échappement à Tair libre et introduit en même temps l'air dans le 
grand cylindre ; les deux cylindres du moteur marchent à la fois avec 
l'air de l'approvisionnement. Au bout du troisième tour du volant, 
on est ainsi arrivé à la puissance maxima que peut donner le moteur* 

En tournant en sens inverse le volant W, on repasse par les mêmes 
phases : fermeture de l'admission directe au grand cylindre et de 
réchappem.ent à Tair libre du petit, puis, fermeture de l'admission 
au petit cylindre, puis, enfin, ouverture de l'admission aux cylindres 
de frein. 
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IndépeDdammeol des volants de maocravre W et V que nous venons 
de décrire, le mécinidea a encore à n disposition trois petits robinets 
permettant : i^ de commander la coulisse pour renverser la marche ; 
â^ d'introduire directement lair d%ns les cylindres de frein ; 3^ d'in- 
troduire Tair dans les joints de la prise d'air lors des chargements de 
la voiture. 

4. Manoeuvre. Châssis. Appareils accessoires. 

Manoeuvre. — Nous expliquerons la nianceuvre d'après la loconiolivc 
â air comprimé construite par M. Mékarsti, pour la ligne de Versailles 
appartenant à la Compagnie générale des Omnibus de Paris et pour le 
chemin de fer de Parisà Arpajon. La Cgure 14 donne la vue de cette 
locomotive, traînant un train formé de deux voitures et d*un foui^on. 
L'élévation et le plan du châssis de la machine sont donnés par les 
Ogures 13 et 16. Le détail de la manœuvre se trouve sur la ûgurc 17. 

Nous retrouvons sur le plan toutes les pièces déjà décrites, mais 
disposées un peu dîfléremment. Les mouvements de commande sont 
doubles ; un système complet se trouve à chacune des extrémités de 
la locomotive, de façon que la conduite puisse se (aire indifleremment 
de ra\'ant ou de rarriore, et qu'il ne soit pas nécessaire de retourner 
la machine aux points terminus. 

Pour éviter les rechar^rements de vapeur en cours de route, il y a 
deux réservoirs d'eau chaude pour le réchaufliaige, lesquels sont desti - 
nés à être employés successivement, le second servant quand la tem- 
|>érature du premier a baissé. 

Ces réser\oirs d*eau chaude sont de dimensions iné^les, le plus 
grand devant être spécialement employé pour réchauffer l'air de la 
batterie, le second pour réchauffer l'air de la réserve. 

Le premier œntieot environ .W) litrt*s d'oau. le second 175 litres. De 
petites chaudières spéciales pour le char^ment de ces réservoirs, sont 
installées dans les usines ; elles fournissent de l'eau à la température 
de 19lV\ répondant à une pression de li atniKisphères. 

I.ies réservoirs d'eau chaude, au lieu d'être placés sur la plate-forme 
et verticalement comme dans les automobiles, sont placés sous le 
plancher et horizontalement : ils sont iiHliqués en pointillé sur le 
plan, figure 16. Chacun d'eux est muni d'un tuyau montant vertica- 
lement au milieu et en avant de chacune des plates-formes, et formant 
dôme de vapeur ; à la laxixe supérieure de chacun des tuyaux est 
monté le régulateur. 
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Les réservoirs d*air, aa nombre de S, sont placés horizontalement 
et dans le sens de la longueur de la machine, entre les deux plates- 
formes ; ils sont timbrés à 80 atmosphères et contiennent un appro- 
visionnement de 530 kilogr. d*air. 

La manœuvre de la machine se fait : voir figure 17. 

io Par les deux volants (1) et (2) que Ton voit en avant du régula- 
teur. A l'aide de ces volants, le mécanicien ouvre ou ferme les vannes 
qui mettent le régulateur en communication, soit avec la batterie, soit 
avec la réserve ; 

^^ En se servant du volant (3) du régulateur, qui permet de donner 
à Fair venant des réservoirs telle pression que le mécanicien désire ; 

2p Avec le robinet à boisseau (4), qui se trouve à gauche du régu- 
lateur, et par lequel Tair peut être introduit dans les cylindres; 

4<> Avec le levier (5), qui s'élève au-dessus du plancher, à droite de 
la bouillotte, et qui sert à manœuvrer la coulisse, soit pour renverser 
la marche, soit pour faire varier la détente ; 

5® A côté de ce levier, s'en trouve un autre (G), qui sert à manœu- 
vrer les robinets de purge des cylindres ; 

6^ Pour Tarrét brusque du train, le mécanicien se sert du robinet 
(7). placé en avant de la plate-forme, et à gauche du régulateur, lequel 
sert à introduire l'air d ms le cylindre du frein ; 

70 Une pédale, placée à gauche du mécanicien, lui sert à ouvrir ou 
fermer la sablière : 

8® Les vannes (9) et (10) servent à charger les réservoirs dair; 

9^ Les vannes (11) et (12) servent à introduire l'eau chaude dans les 
réchauffears ; 

lOo Les vannes (13) et (14) mettent en communication la réserve ou 
la batterie avec les réchau fleurs correspondants. En combinant le jeu 
de ces vannes avec celui des vannes (9) et (10), on peut, en outre, 
faire passer, à volonté, tout ou partie de l'air des deux fractions des 
réservoirs dans un seul des réchau fleurs, tout en conservant dans 
l'autre un approvisionnement de calories. 

En déOnilive, pendant la marche, le mécanicien, après avoir ouvert 
les robinets de la batterie ou de la réserve et de l'un des réchaufleurs, 
et avoir réglé sa délente, n'a à agir que sur le volant du régula- 
teur, et plus OQ moins sur le robinet de frein. Les autres leviers ou 
robinets ne servent qu'accidentellement, ou pendant les arrêts, pour les 
chargements. 

Nous avons décrit la manœuvre d après le plan d'une locomotive ; 



la même marche s'applique aux automobiles. Seulement, dans ce 
cas, les robinets relatifs aux deux bouillottes disparaissent. 



CMmw. — La figure 18 donne le plan du châssia des dernières au- 
tomobiles que H. Hékarski construit pour les Chemins de fer Nogenlais. 
_^_^^ 11 repose sur deux 

i k'^ j t ' i - C>v essieux de 0" 12 de 

diamètre et écartés 
de 1"90, par l'inter- 
médiaire de ressorts 
de ) métré de lon- 
gueur, formés de 15 
feuilles de 10 inilli' 
métrés d'épaisseur. 
Le cbAssis est for- 
mé de deux bran- 
cards en forme d'U, 
en acier, de 0<" 150 
de hauteur, le con- 
tournant entière- 
ment. Ces brancards 
sont entretoisés par 
six traverses égale- • 
ment en acier et de 
même section. 

A l'intérieur des 
roues et dans la 
partie médiane, le 
châssis est <kiublé 
par deux Idles d'a- 
cier de 0" 010 d'é- 
paisseur, bordées de 
cornières à leur par- 
tie supérieure et for- 
tement contreventées à la partie inférieure par des feis en Li trans- 
versaux. Ces télés, formant longerons supplémentaires, servent à sup- 
porter les cjlindres et reçoivent également les plaques de garde, pour 
les Ixiites à graisse des essieux. 
Deux grandes croix de Sainl-André en fers plats reliés aux bran- 
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cards en ter u par de forts goussets triangulaires, conlreventeDi par- 
faitement Tensemble du ch&ssis et empêchent tout mouvement lon- 
gitudinal des pièces les unes par rapport aux autres. 

Les neuf réservoirs d'air sont compris entre quatre cours longi- 
tudinaux de fer à LJ ; deux au-dessus des réservoirs, deux au-dessous, 
tournés Touverture de l'ij du côté des réservoirs et garnis, aux points 
correspondant aux réservoirs, de fourrures en bois épousant la forme 
de ceux-ci. De forts boulons réunissent verticalement deux cours 
parallèles de fers en u, de manière à serrer les réservoirs entre 
les supports longitudinaux. Des cales en fonte, rivées au préalable 
aux réservoirs et butant latéralement contre les fers à u, empêchent 
les mouvements latéraux possibles. On voit, diaprés cette description, 
qu'aucun rivet ou boulon n'est fixé aux réservoirs pour leur montage 
sur la locomotive ; ainsi tout ébranlement de la rivure pouvant être 
amené par la trépidation de la voiture, se trouve évité ; le montage et 
le démontage sont également facilités. 

Le châssis est muni à Tavant de deux tampons à ressort, et à l'ar- 
rière d'une tige d'attelage venant tirer, par l'intermédiaire d'un double 
ressort à lames, sur la dernière entretoise du châssis. Cette attache doit 
être assez forte pour remorquer deux voitures d'attelage qui, avec les 
voyageurs, peuvent peser 15 tonnes au total. 

A l'arrière, on remarquera l'escalier formé de deux marches don- 
nant accès à la voiture. Dans les automobiles qui ne doivent pas re- 
morquer de voitures d'attelage, l'escalier sera complètement à l'ar- 
rière, de manière que les voyageurs descendent dans le sens de 
la marche de la voiture. Si, au contraire, l'automobile doit remor- 
quer une autre voiture, l'escalier sera généralement placé latérale- 
ment à la plate-forme, de manière à ne pas déposer le voyageur entre 
les deux voitures. Ce dernier dispositif a l'inconvénient de diminuer 
l'emplacement disponible sous le plancher de la voiture et de forcer 
à réduire la longueur du dernier réservoir; en outre, les voyageurs ont 
plus de difficulté à descendre avant larrêt complet de la voiture. Ces 
critiques ont amené à recourir à la disposition mixte représentée 
figure 18, où l'on voit que l'escalier est incUné et placé à l'angle du 
châssis. 

Tout le châssis est enveloppé d'une tôle de un millimètre et demi 
d'épaisseur rivée sur les brancards en fer à U qui entourent le châssis 
et s'arrêtant â 0™ 13 du sol. Cette tôle, tout en préservant les méca- 
nismes, forme en même temps chasse-corps. On peut lui reprocher 
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son aspect peu élégant et aussi l'incoDvénieQt, qu'elle partage du reste 
avec les autres chasse-corps existants, tte suivre toutes les oscillations 
verticales du châssis causées par la flexibilité des ressorts. Ces oscilla- 
tions, dans le cas où une personne se trouverait engagée sous la voi- 
ture, sont une nouvelle cause de danger, et ily aurait peut-être lieu, 
pour les éviter, de suspendre les chasse-corps aux moyeux des roues. 

Freàu. — Les freins de la voiture sont naturellement actionnés par 
l'air comprimé. La figure 19 en donne un ensemble. 




Les freina sont placés entre les roues; ils sont formés de deux 
sabots en fonte A suspendus aux brancards par des bielles. Ces saints 
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goDt articulés à Tune des extrémités de tiges horizontales C formées de 
deux parties vissées l'une dans lautre, de manière à pouvoir régler 
leur longueur à volonté. Les autres extrémités de ces tiges sont 
munies de galets et sont suspendues par des bielles E et F à des points 
fixes pris sur le cylindre de frein. 

Entre les deux galets des tiges horizontales peut osciller verticale- 
ment un coin en fonte rainé G ; à cet effet, ce coin est suspendu à 
l'extrémité de la tige H du piston d'une presse à air I à simple effet. 
En admettant l'air par lorifice J sur la fiice inférieure du piston, on 
soulève le coin qui repousse les galets, les bielles et les sabots de frein 
avec une force déterminée par la pression de l'air admis dans le 
cylindre. Quand l'air comprimé a cessé d'agir, le ressort antagoniste 
à lames K repousse le coin vers le bas et décale les roues. 

Le cylindre de frein est en fonte ; le piston, de O^^ii de diamètre, et 
sa tige sont en acier; la garniture du piston est formée d'un caout- 
chouc durci embouti en forme d'il. L'air comprimé entre à l'intérieur 
de ru, par de petits trous ménagés à cet effet, et produit ainsi un joint 
automatique. 

Dans les premières voitures construites par M. Mékarski, la ma- 
nœuvre du frein se faisait, avec le robinet à boisseau, qui admet lair 
aux cylindres. A cet effet, ce robinet était à trois voies, plus un petit 
canal ménagé sur le côté non percé. 

Ainsi, en faisant tourner le robinet d'un quart de circonférence, on 
pouvait faire communiquer le régulateur soit avec les cylindres mo- 
teurs, soit avec le frein, puis le cylindre de frein lui-même avec l'at- 
mosphère. Cette disposition avait l'inconvénient de laisser la possibi- 
lité au mécanicien d'admettre, dans les cylindres de frein, l'air à une 
pression trop forte, amenant la destruction rapide des sabots, la dislo- 
cation des bielles de suspension et des galets, et quelquefois un calage 
tellement exagéré des roues que le ressort de rappel était impuissant 
à opérer l'abaissement du coin de seri'age. Pour obvier à cet inconvé- 
nient, M. Mékarski a établi deux robinets de manœuvre et a niij 
sur le parcours de l'air se rendant au frein un régulateur spécial, où 
la pression sur le diaphragme est réglée au préalable au moyen d'un 
ressort. Ainsi la pi^ession choisie pour l'air devant agir dans les cy- 
lindres de freins une fois déterminée, on est à l'abri des accidents 
qu'occasionnait souvent l'emploi de pressions exagérées. 
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Sablëre, — Pour compléter raclion du frein au cas où la voie est 
glissante, ou encore pour obtenir un arrêt plus instantané, le méca- 
nicien peut faire usage de sablières que portent aujourd'hui toutes les 
voitures. 

La disposition que nous avons tracée pour les Chemins de fer Nogentais 
et qui est aujourd'hui généralement adoptée, est reproduite sur la 
figure 20. La trémie à sable est placée à Tintérieur de la caisse de 




FiG. 20. — Sablière. 
J 
la voiture, sous les banquettes, de manière que le tuyau qui amène 
le sable entre la roue et le rail soit presque vertical, ce qui évite 
remploi d'injecteurs d'un fonctionnement douteux. Au fond de la 
trémie est un papillon mobile dans un plan horizontal, que le méca- 
nicien manœuvre à l'aide de tiges articulées et d'un levier. 



Caisses. — Les caisses d'automobiles n'olïrent aucune particularité; 
elles sont absolument indépendantes du châssis et s'enlèvent facilement 
ù l'aide d'un treuil spécial quand on veut visiter les mouvements. 

Les caisses à impériale des automobiles que nous avons décrites 
olVrent 50 places, à savoir 20 places d'intérieur, 6 places de plate-forme 
et enfin 24 places d'impériale. On avait songé à placer un siège d'in- 
térieur dans le fond de la caisse, contre la plate-forme du mécani- 
cien, mais la Préfecture de police s'y est opposée, afin de ne pas gêner 
le passage du conducteur, qui doit pouvoir accéder sur la plate-forme 
et y manœuvrer le frein en cas d'accident arrivé au mécanicien. 
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Poids et prix des machines. — Pour terminer cette description des 
automobiles, nous allons donner les poids et les prix de quelques types. 

La locomotive construite par M. Mékarski pour la Compagnie Géné- 
rale des Omnibus et le Chemin de fer de Paris à Arpajon (type de la 
figure 15) pèse à vide 16 500 kilogr. La caisse vitrée qui recouvre les 
réservoirs d'air pèse 500 kilogr. Elle emporte, à la pression de 80 at- 
mosphères, 530 kilogr. d'air et -475 kilogr. d'eau dans les deux ré- 
servoirs d'eau chaude, soit un poids total en ordre de marche de 
18 000 kilogr. Ce poids est presque exactement réparti entre les trois 
essieux qui portent la machine. 

La puissance de traction de la machine n'est limitée que par l'ad- 
hérence. 

Le prix d'une locomotive en ordre de marche est de 35 000 francs 
tout compris. 

Le dernier type d'automobile de 50 places en construction pour les 
Chemins de fer Nogentais pèse à vide 10 500 kilogr. se décomposant 
ainsi qu'il suit : 

Châssis Kilogr. 4.000 

Mouvement 1.200 

Réservoir d'eau. 300 

Réservoirs d'air 2.500 

Caisse 2.500 

Total a vide Kilogr. 10.500 

au^i^quels il faut ajouter : 

Air à 50 atmosphères Kilogr. 180 

Eau 200 

Poids de 50 voyageurs, environ 3.500 

ce qui porte le poids total en ordre de marche à 14 380 kilogr. 

Cette charge est également répartie, à 250 kilogr. près, sur les 
deux essieux. 

L'automobile peut remorquer très facilement une voiture d'attelage 
de 50 places sur des rampes de 70 millimètres par mètre en courbe, 
et cela sans réduire sa vitesse. On peut compter que la remorque 
d'une voiture augmente de 4 kilogr. la consommation d'air par kilo- 
mètre-voiture. 

Le prix d'une automobile en ordre de marche, comprenant le 
châssis, les mécanismes, la caisse, le capitonnage et la peinture, 
varie de 22 à 25 000 francs, suivant les conditions d'établissement des 
réservoirs d'air. 
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Les automobiles de Nantes n'ont pas d'impériale : Tair j est em- 
magasiné à la pression de 30 atmosphères. Elles peuvent contenir 45 
voyageurs. Le châssis, les moteurs et les réservoirs pèsent 5 300 ki- 
logr. et la caisse 1 200, soit 6 700 kilogr. à vide. 

Enfin, l'automobile étudiée par M. Popp doit peser, d'après les indi- 
cations de cet Ingénieur, 7 000 kilogr. à vide. Elle est sans impériale 
et est destinée à recevoir 50 voyageurs. 

QUATRIÈME PARTIE 

Compresseurs. 

Nous ne parlerons que des compresseurs à très grand débit et haute 
pression qui sont aujourd'hui employés pour les installations de 
tramways. Nous renvoyons pour la description des types appliqués aux 
autres industries, et notamment à l'exploitation des mines et à la mé- 
tallurgie, à l'ouvrage très complet que M. Pernolet a publié en 1876 
sur ce sujet. 

Avant de décrire les magnifiques machines créées récemment par 
divers constructeurs pour l'industrie qui nous occupe, nous allons 
d'abord rappeler les quelques principes généraux qui servent de base 
à l'étude des projets. 

§ 1. Compressions isothermique et adiabatique. 

Dans les calculs de rendements présentés ci-dessus, nous avons 
supposé que l'air avait été comprimé dans les réservoirs sans aucune 
production de chaleur, et la température de l'air restant constante, 
nous avons appliqué la loi de Mariotte : 

Po Vo = PV = constante, [1] 

Po » Vo et P, V étant les pressions et volumes correspondants d'une 
même masse d'air prise dans deux états successiî's. 

Cette formule donne pour expression du travail à fournir pour com- 
primer de Po à P, le volume Vo d'air considéré : 

î5 = PoVoXlog^X2,3026. [2] 

A o 

Le coefficient 2,3026 est le nombre par lequel il faut multiplier les 
logarithmes décimaux pour retrouver les logarithmes népériens. 
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Cette hypothèse d*une conprcssioD sans variation de la tempéra- 
ture ou isothermique, est admissible pour le résultat ûoal que don- 
nent les compresseurs, à cause de lurtiQce employé qui consiste à 
sectionner Ja compression et à ramener entre chaque opération l'air 
comprimé à sa température initiale, et aussi un peu à cause de l'in- 
jection d'eau dans les cylindres compresseurs. 

Au contraire, pour chacune des périodes de la compression, ou no 
peut pas admettre que les choses se passent sans variation de la tem- 
pérature. Nous devons employer les formules qui tiennent compte de co 
que la chaleur créée par la compression est conservée, c'est-à-dire quo 
cette compression est adiabatique, et calculer en conséquence les 
températures absolues initiale ou finale To et T de Tair au commence- 
ment et à la fin de chacune des compressions. 

La première de ces formules résume les lois de Mariette et de Gay- 
Lussac, sous la forme : 

Po Vr» PV 

" " ■ = -rrr := conslunle = 425 (c — c) ;:, [3J ■ 

io t 

425 est l'équivalent mécanique de la chaleur; :: le poids d'air con* 
sidéré; c = 0,i377 et c = 0,1697 sont les capacités calorifiques de 
lair sous pression et sous volume constants. 

Les formules donnant le rapport des pressions en fonction de celui 
des volumes ou des températures sont : 

^■=(^)'' i=m" i={^r- ™ . 

La valeur du travail absolu de compression est : 

C. = - X 425 X c (T - To). [5] 

Enfin la valeur du travail total de compression est, en y compre- 
nant le travail moteur dû à la conlrepression Po et le travail d'intro- 
duction dans le réservoir ou la pression en P, 

6 = :: X42r>Xc{T — To). [6] 

Ces dernières expressions se déduisent de la formule [3]. 

A l'aide, de ces valeurs nous avons calculé le petit tableau suivant» 
où se trouvent les données principales des compres^îeurs que nous 
décrivons plus loin. 

La première colonne indique les pressions en atmosphères aux- 
quelles un mètre cube d*air pris à 1 atmosphère et à 12^ centigrades 
a été amené. 
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Les deuxième et troisième colonnes donnent le volume occupé par 
ce mètre cube d*air à la fin de chaque compression, et le travail 
total dépensé pour obtenir cette compression dans Th^pothèse où, 
par un refroidissement approprié, la température a été maintenue 
constante. 

Les trois dernières colonnes supposent au contraire que Tair a con- 
servé intégralement la chaleur créée par la compression : la qua- 
trième colonne donne, dans cette hypothèse, le travail total nécessaire 
pour comprimer Tair ; la cinquième donne le volume occupé par Tair 
à la fin de chaque compression, et enfin la sixième colonne indique 
la température finale de lair. 



Compression isothermique. 



Compression adiabaiique. 
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Sur la figure 22 nous avons tracé la courbe ABC, dont les ordonnées 
sont les pressions en atmosphères et les abscisses les volumes répon- 
dant aux compressions isothermiques, et la courbe ADE, dont les or- 
données sont les pressions et les abscisses les volumes répondant aux 
compressions adiabatiques. Ces courbes sont tracées jusqu'à 100 at- 
mosphères. 

L'inspection des quelques chiffres indiqués au tableau précédent 
montre les températures élevées, et inadmissibles pour la bonne marche 
d'une machine, que prend Tair quand on le comprime à des pressions 
un peu élevées. Si, d'autre part, on fait abstraction de ces tempéra- 
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tures, pour ne s'occuper que du travail dépensé pour a ner Tair à 
une pression déterminée, on voit qu'il faut plus de force pour com- 
primer à température variable que pour comprimer à température 
constante, et que cette différence en faveur de la compression isother- 
mique croît avec la pression. Cette différence ne parait pas, d'après le 
tableau, constituer une perte, parce que le volume d'air amené à la 




FiG. 22. — Courbes comparatives à température coDstante 

et à température variable. 

pression finale est plus grand dans la compression adiabatique : ainsi, 
nous voyons que, pour 10 atmosphères, on obtient, à température va- 
riable, 0"3195 d air, tandis que la quantité produite à température 
constante n'est que 0°*' 100, c'est-à-dire presque moitié. Mais il faut 
remarquer qu'avant son emploi, l'air séjournera dans un réservoir, 
puis traversera des soupapes et des tuyauteries où sa température s'a- 
baissera rapidement jusqu'à celle de l'atmosphère, en sorte que son 
volume, de Oi^lOo à la sortie du réservoir, deviendra presque immé- 
diatement 0°»8 100. 
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La différence qui existe entre les nombres correspondants des deux 
colonnes indiquant les travaux totaux est donc bien une perte dans 
la pratique, quand la compression se fait adiabatiquement. 

§ II. Abaissement de la température initiale. 
Reprenons la formule [4] : 

T /P \0,2fl1 

^ = y =.KouT=KT„. 

P 

Si nous maintenons le rapport de compression ^ constant, le rap- 

i o 

T 
port 7fr entre les températures initiale et finale le sera également ; dé- 

signons ce dernier rapport par K et transportons la valeur de T 
exprimée en fonction de ce rapport dans l'expression [6] du travail 
total, nous avons : 

6 = n X 425 X C X (K — 4) X To. 

Cette relation montre que le travail S varie proportionnellement à 
la température absolue initiale. On diminue donc le travail total à 
fournir quand on abaisse la température initiale. 

Les choses se passent exactement de la même façon pour la détente, 
seulement dans ce dernier cas, où on veut récupérer la plus grande 
quantité de travail possible, on cherche à relever la température 
initiale, ce qui est facile par le réchauffage dans un pc»éle. Pour la 
compression, au contraire, où il faudrait employer des moyens de 
refroidissement, on ne peut pas sensiblement améliorer le rendement, 
à cause du prix de revient élevé des mélanges réfrigérants. 

Néanmoins, on ne devra pas perdre de vue cette nécessité d'avoir 
une température initiale aussi basse que possible, et on évitera de 
laisser les compresseurs aspirer Tair qui circule dans les chambres des 
machines ou des chaudières : l'aspiration devra se faire au dehors par 
une large canalisation. Cette simple précaution sufiit pour abaisser la 
température initiale d'une douzaine de degrés. 

En hiver, le rendement des compresseurs augmente notablement. 

§ 3. Refroidissement des parois du cylindre compresseur. 

Nous avons vu que si on ne soustrait pas de chaleur à Pair pendant 
la compression, on a une perte de travail et un échauffement qui 
croissent avec le rapport de compression. 
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Cet échauffement rend impossible le graissage régulier des parties 
en mouvement ; en outre, il s'exagère continuellement pendant la 
marche, puisque Tair entrant dans un cylindre préalablement chauffé, 
prend, déjà avant sa compression, une température initiale plus élevée, 
d'où résultera une température finale encore plus haute. Cette marche 
ascendante de la température ne s'arrête que quand il s'est établi un 
équilibre entre la quantité de chaleur restant dans le cylindre des 
compressions précédentes et celle qui se dissipe dans Tatmosphère 
par le rayonnement à travers les parois de ce cylindre. 

Ces deux défauts, résultant de réchauffement exagéré des organes 
en mouvement et de l'accumulation de la chaleur, sont entièrement 
corrigés par une circulation d'eau froide ménagée autour des parois 
du cylindre et à l'intérieur du piston. Ainsi la température du cy- 
lindre reste absolument constante et à peine de ^ ou 3^ supérieure 
à celle de l'eau de circulation : si on arrête et démonte rapidement un 
cylindre en pleine marche, on constate que, grâce à cette circulation 
d'eau extérieure, sa paroi est absolument froide, tandis que le tuyau 
de refoulement de l'air est brûlant. Nous reviendrons un peu plus 
loin, § 8, sur ce résultat. 

En même temps qu'il corrige les deux défauts dont nous venons de 
parler, ce moyen très simple de réfrigération diminue un peu la tem- 
pérature de l'air pendant la compression, puisque cet air se trouve 
enveloppé d'une paroi constamment refroidie. Ce dernier résultat sera 
très accentué dans les cas suivants : 

1® Si le compresseur marche lentement et laisse ainsi l'air en con- 
tact pendant un temps assez long avec les parois du cylindre; 

2® Quand le volume d'air comprimé est faible ; les parois refroi- 
dissantes sont en effet d'autant plus grandes par rapport à la capacité 
du cylindre que celle-ci est plus petite; 

3^* Quand le rapportée compression est faible; 

4<^ Enfin, quand on part d'une faible pression Initiale. La tempé- 

p 
rature finale n'est, il est vrai, fonction que du rapport ^ de compres- 

sion, en sorte que si on comprime de l'air depuis V40 d'atmosphère 
jusqu'à 1 atmosphère, la température finale est la même que si on 
comprimait de 1 à 40 atmosphères. Mais, dans ce dernier cas, le poids 
d'air et, par suite, la quantité de chaleur produite et à soustraire 
sont quarante fois plus grands. 
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Qnaiid le moyen de réhigératiua que nous ««uuqs de décrire < 
jufé insaJBsant, ou mélange avec de l'eau l'air iiue l'on comprime. 
SappQâoas que l'eau inli'^uite dans le cvliodre soil en quantité juste 
suOisanle pour saturer complètement l'air à tous les momeal:^ de la 
Gompressioo. Le^ calcols de rabaissement de température produit par 
ce mélange, ainsi que les calculs du travail qu'il fout développer pour 
comprimer l'air, peuvent se (aire d'après la mélliode que nou$ avons 
reproduite « propos de U détente d'un mélange d'air et de vapeui'. 

Gomme ces cakub ont été déjà laits par M. Uallard, Ingénieur des 
Mioes, nous préféfoos le& cxlraire de l'important mémoire que cet 
Ingénieur a publié sur cette question dans le BuUeiin de la Société du 
rindialrie mùHirrr de 18tï7. fl 

Le tableau suinnt est dressé en supposant l'air pris dans l'atnUh^ 
9|ihère â la température de 15° C. et i la pression normale de 0" 76 
de mercure. 

La première colonne donne les rapports de compression ; la seconde, 
les températures centigrades corre^iondant i ces compressions, en 
supposant l'air set" la troLi^ième rolouue donne ks températures cen- 
tigrades en suppliant Taîr complètement saturé; enfin, la quatrième 
coloone donne le travaiL nécessaire pour comprimer l'air saturé en 
toDclioa du travail qu'il Ctut d^ienser pourcomprimer le m^me poids 
d'air sec. 
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La lecture de ce ubleau montre que lu ^aturdlion <le l'ujr abaisse, 
dUD"! (le grandes proportions, lu température llnale de compression 
el diminue un peu le travail nécessaire pour opérer la compression. 

Le poids d'eau A introduire pur kilogramme d'air, pour le saturer 
complètement, varie de ^grammes, pour 1 ntmosphére, à ii6 grammes, 
pour 7°"° S. Dana les pompes dites mouillées, <in dépasse largement 
cette proportion d'eau, ce qui n'a que des avantages au point de vue 
thermique, et permet en outre d'annuler les espaces nuisibles. Il ne 
faut pas, du reste, dépasser celle dernière prupoiLion dune manière 
trop Dotabie, car ainsi un réduit la course utile du piston de la 
tranche d'eau introduite en excès. 



§ 5. Procédés mpi.oYÉs p 
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Deux méthodes bien dilTérenles sont en usage pour mélanger l'eu 
<le rerroidissemenl à l'air dans les compresseurs : 

La première consiste a aspirer, en niâme temps que l'air, un poids 
*J'cau déterminé. Cette eau reste en contact avec l'air pendant la 
«compression et en abaisse la température. Les compresseurs du type 
Sommelier sont construits d'après ce système; 

Le second moyen, inventé par le professeur Colladon. consiste il 
«employer une pompe spéciale pour lancer dans [a masse d'air, au 
noment de la compression, un jet d eau liitement pulvérisée. 

s allons ^t'^rire ces deux type^ principaux de compresseurs. 

Comproimr Sommelier et Dubois-FrançuU. — Dans ce système de com- 
presseur, dont la figure 23 donne une coupe, l'eau est employée comme 
piston. Dans le corps de pompe l>, en communication à ses exirémilés 
avec les colonnes verticales C et C oscille le piston V. Au sommet des 
colonnes C et C se trouvent les clapets d'aspiralîon A et A' et les sou- 
papes de reroulemenl en bronze R el IC. Le piston étant à fond de 
course, à gauche, la colonne C est pleine d'eau el la soupape U égale- 
menl noyée, la colonne C contient un volume d'air à peu près égal à 
celui qu'engendre le piston. Le piston, allanl i droite, chasse l'air de 
C, par la soupape R', dans la conduite T se rendant aux réservoirs; 
en même temps, la colonne C se vide, le clapet A s'ouvre et l'air est 
aspiré. Tel est le jeu de celle pompe; on remarquera, en avanl des 
clapets A et A', les deux bilchea B et ff alimentées d'eau par des robi- 
nets réglables à la main. La ligure -23 montre qu'à chaque aspiration. 



il entre dans la pompe une quantité d'eau qui dépend du réglnee du 
robinet d'alimentation de la bâche. Cette eau, entrée à l'aspiration, 
sera expulsée dans le réservoir à la fin de la compression. Od intro- 
duit ainsi environ 3 litres d'eau par mètre cube d'air aspiré. L'eau 
qui s'accumuie au fond du réservoiroù l'air est refoulé, ea est retirée 
par un petit tuyau de pur^e et un robmet. 

Cette marche dans l'eau, avec piston noyé, a l'avantage de neutrali- 
ser les espaces nuisibles, de refroidir parfaitement les parois du cylindre 




FiG. 23. — Cumpreiseur Sommelier. 

et du piston et d'annuler presque complètement les fuites entre le pis- 
ton et le cylindre. 

Celte machine a i' inconvénient de mettre en mouvemenl une grande 
masse d'eau, ce qui limite la vitesse du piston â 0^55 par seconde au 
maximum et nécessile, par suite, des cylindres volumineux. De plus, 
la masse d'air, pendant sa compression, n'est en contact avec l'eau ou 
les surfaces mouillées du cylindre que sur sa périphérie, en sorte 
qu'elle n'est pas suQisammeni refroidie : les parois du cylindre sont 
froides, ce qui est déjà un premier résultat, maïs les parties centrales 
de la masse d'air ne sont pas refroidies 
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Pour corriger ces deux défauts, HM. Dubois et François ont étudié le 
compresseur représenté figure 24. La disposition générale est celle du 
compresseur de Sommelier dont M. François avait été l'ingénieur, mais 
avec des modifications importantes. L'eau froide n'arrive plus par 
l'aspiration; elle provient d'un réservoir élevé à un certain niveau ou 
de la purge des réservoirs d'air, et débouche dans les fonds des cylindres 
par des tuyaux I et l' terminés par des pommes d'arrosoir. La quantité 
d'eau en mouvement dons l'appareil est très réduite ; le piston, partant 
d'une extrémité de sa course, laisse derrière lui un volume d'eau égal 
Â la capacité des espaces nuisibles; ce volume d'eau s'augmenta de 
l'eau injectée et, pendant la course inverse, ce supplément d'eau sera 
refoulé dans le réservoir d'air, d'où il sera extrait par un robinet de 




FcG. 24. — Compresseur ds MM. Dubois et François. 



purge. On remarquera encore la liaison des deux soupapes d'aspira- 
tion A et A', par une tige supportée par deux secteurs : ainsi la fer- 
meture et l'ouverture s'obtiennent par l'acllun superposée de la raré- 
faction d'un c6té el de la compression de l'autre. On compte qu'il faut 
injecter 8 litres d'eau par mètre cube d'air aspiré. Le volume réduit 
de l'eau en mouvement dans l'appareil permet de marcher avec une 
vitesse double de celle indiquée pour le compresseur Sommelier. 

Le mode d'injection d'eau que nous venons de décrire n'est pas 
encore parfait : le moment oQ le refrâidissement doit être le plus 
énergique est évidemment celui où l'air atteint les pressions les plus 
élevées, et c'est précisément à cet instant que l'eau d'injection qui 
n'est pas suffisammeut comprimée, cessera d'entrer dans le cylindre. 



CompretuuT D. Colladon. — La figure 25 doone la coupe d'un dn 
eompresseurs étuiJiés par le professeur D. Colladon, pour les iaslalla- 




Fio. 25. 
Compresseur Culladon. 



lions du Saint -Gothard. Ce compresseur, liorizonlal comme les pré- 
c^ents, avait O" 46 de diamètre et 0" iH de course, et comprimait 
l'air à C atniosphËres : M)n niolcur faisait 90 tours par minute. Ctia- 
cuQ d<s fonds des cylindres porte tn>is soupupes, les deux supé- 
rieures destinées à l'aspiration, celle du bas destinée à la compression. 
La section d'ouverture des deux soupapes d'aspiration est 0,11 d« 
la surface du piston, la section d'ouverture de la soupape de refoule- 
ment n'est que O.O^t de la surface du piston, ce qui est insufBsanl. 
La caractéristique du compresseur Colladon est l'injecleur pulvérisateur 
dont la figure X donne le détail. LVau comprimée par l'air des réser- 
voirs, ou, mieux encoi-e, par une pompe spéciale à une pression supé- 
rieure il celle do l'iiir, est envoyée dans deux ou trois petits tuyaux 
montés sur les fonds des cylindres. Ces tuyaux ou busettes sont ter- 
minés par A>.v disques eu laiton pei'cés de deux trous inclinés débou- 
cliunt l'un vis-è-vis de l'autre, de fa^on que l'eau injectée soit, par 
cette n'iiamli-o des deux lilels liquides, finement pulvérisée. Ainsi le 
mélange d'air et d'eau peut se foire pendant la compression et au 
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de compression ainsi obtenue, et ta surfoee bactiée représente le bé- 
néfice en travail réalisé En ajoutant & cette méthode les procédés de 
reù-oidiMieinent indiqués plus haut on voit qu'on arrive à se rappro- 
cher comme résultat final presque exactement de la courbe de com- 
pression 1 athermique 

Il semble résulter de ce qui précède que, pour réaliser la court» 
isothermique il suffirait de diviser à I infini les compressions et de 
multiplier le nombre des rfsenjirs intermédiaires, mais on est bien 
vite limité dans ce sena par les trois considérations suivantes : 

1° Multiplication des organes et par auite diminution du rende- 
ment mécanique 

2° Chaque aspiiotion se fait avec une {«tile dépression qui tient à la 
résistance des soupa|>es il en résulte que la pression au commence- 
ment de la compression est plus |>eiito que celle qui existe dans le 
réservoir ou se fait 1 aspiration Celte |)ert« de travail s'ajoute pour 
chaque compresseur; 

J" De même, le refoulement dans 
chaque compresseurdoit vaincre l'ef- 
lort qui maintieut les soupapes sur 
leurs si^es et les résistances du 
lu\nu de communication avec le 
réservoir. Le travail nécessaire pour 
comprimer l'air au-dessus delà pres- 
sion du réservoir, de la quantité 
nécossaire pour vaincre ces résis- 
tances, est encore une perte qui se 
ri.'lrouve dans chaque compresseur. 
On comprend facilement que le 
total de ces trois pertes principales 
arrive facilement à atteindre le béné- 
fice réalisé quand on multiplie par 
trop le nombre de compressions. 

CompresieuT d'HuTcowt. — L'idée 

de comprimer en plusieurs périodes 

pour arriver aux hautes pressions est 

Compres^ur d^Uureoi.rl. ancienne ; on y a été forcément 

amené par les difiicultés mécaniques 

du problème et par l'importance que prennent les espaces nuisibles. 




— 71 — 

dès que la pression est un peu élevde, Comme exemple, nous donnons 
sur la figure 28 le compresseur d'Hurcourt, construit en 1860 pour la 
Compagnie du Gaz porlatif, et qui a été souvent copié depuis. La pompe 
est A simple efTet aspirant par une soupape placée à la base et refou- 
laot par une soupape placée i l'extrémité du piston dans l'espace annu- 
laire compris entre ce piston et le corps de pompe. Le piston, en descen, 
daut, comprime le gaz qui passe dans l'espace annulaire; en remonUut- 
il comprime le gaz de l'espace annulaire qui se rend dans les réser- 
voii's par la soupape de refoulement plucée à la partie supérieure du 
corps de pompe; en même temps, l'aspiration se produit dans la 
partie inréricure du corps de pompe. Ce comprecscur, ainsi l'tagé, 
marchait à 70 tours par minute et comprimait le gaz à II atmosphères 
absolues. Aucun moyen n'était pris pour refroidir le gaz. 

Compresseur Mékarski. — Hais le procédé qui consisteàrcfroidir l'air 
entre chaque compression, dans des réservoirs disposés à cet eiïet, 
parait avoir été employé en premier lieu par M. Mékarski, dans l'instal- 
lation des compresseurs des tramways de Nantes. La figure 29 donne 




FiQ. 29. — Compresseur système Uéliarski. 



l'ensemble de l'une de ces pompes de compression. L'air est comprimé 
à 30 atmosphères en deux périodes, entre lesquelles il séjourne dans 
UD réservoir intermédiaire oii il se refroidit. 

Les pistons compresseurs fonctionnent à simple effet; ils sont placés 
en tandem, et, pour r^ularàef le travail de compression, le grand 
piston comprime l'air pris -i la pression atmosphérique pendant que 
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le petit aspire Vêir da résenroir intermédiaire. Dans ces conditions, à 
dbacooe des coorseg oorrespood la même réâstaDoe. 

Le premier olindre est ouTerl d'un côté, le second est entièrement 
fermé, mais foa o6té non traTaillant est en oommanîcatîcMi avec le 
réservoir intermédiaire qui, sur la figure 29, est au-dessous du bâti 
et à gauche. On remarquera (fig. 30 et 31). le détail des soapq)es: 





ViG. 30. — Soupape de refoulement. Fig. 31. — Soupape d*aspiration. 

elles sont en brooze, appuyées sur leurs si^es, par de longs ressorts 
à boudin en acier, et parfaitement guidées dans leur course. 

Pour contrôler à tout moment Ja bonne marche des soupapes de re- 
foulement, leur tige traverse la chapelle où elles sont levées ; mais 
cet avantage entraine la nécessité d'un presse-étoupe, dont le serrage 
maladroit peut arrêter Je jeu des soupapes. 

La tension dans le réservoir intermédiaire est égale au rapport des 
volumes des cylindres compresseurs, car ce rapport doit être tel que 
la cylindrée du grand cylindre tienne dans le petit. Si donc Tair a 
été pris à la pression atmosphérique, la pression dans le réservoir 
géra en atmosphères le rapport des volumes des deux cylindres, à la 
condition, toutefois, que la température dans le réservoir intermé- 
médiaire soit bien celle de l'atmosphère; si cette température était 
plus élevée, la pression dans le réservoir monterait également. 

La tension dans le réservoir de droite, où le petit cylindre refoule 
l'air comprimé, n'a pas d'autre limite que celle que donne le débit ou 
la soupape de sûreté. On remarquera les chicanes indiquées à la 
partie supérieure de ce réservoir, lesquelles sont destinées à dépouiller 
l'air de l'eau qu'il entraîne. 

Le refroidissement de l'air pendant la compression se fait par addi- 
tion d'eau à l'aspiration. En outre, le petit cylindre est muni d'une 
double enveloppe, dans laquelle circule un courant d'eau. 

Les compresseurs des tramways de Nantes, que nous venons de 
décrire, fournissent par heure, en marche normale, 450 kilogr. d'air 



— 73 — 

comprimé à 30 atmosphères, leur moteur est de 25 chevaux effectifs, 
la production de ces machines est donc de 6 kilogr. d'air par cheval- 
heure. La course des pistons est de 0™ 46, le diamètre du grand pis- 
ton est de 0°» 38, et celui du petit de 0" 17. Ces machines sont très 
simples, très robustes, et fonctionnent sans incident depuis dix-sept ans. 
Le seul reproche à leur faire est d'être horizontales, ce qui est cause 
de l'ovalisation rapide de leurs cylindres. Nous reviendrons sur cette 
question . 

§ 7. Compresseur Mékarski pour pressions de 50 a 80 atmosphères. 

Les figures 21 (page 59), 33, 34, 35 et 36 donnent la vue et les coupes 
longitudinale, transversale et horizontales d'un nouveau compresseur, 
étudié par M. Mékarski, et dont vingt et un exemplaires sont en marche, 
tant à la Compagnie Générale des Omnihus qu'aux chemins de fer 
Nogentais, d'Arpajon et de Saint- Maur. 

Le compresseur est vertical, il reçoit le mouvement d'un arbre ho- 
rizontal à deux vilebrequins, calés à 180 degrés, porté par trois pa- 
liers, écartés de 0™70, venus de fonte avec le plateau horizontal for- 
mant la base du bâti du compresseur. 

L'ai'bre moteur est, à l'usine de La Villotle, actionné par une ma- 
chine à vapeur verticale, type pilon, à distributeurs genre Corliss, 
susceptible de fournir une force effective sur l'arbre variant de 80 à 
120 chevaux, suivant l'allure qu'on lui donne, laquelle peut osciller à 
volonté entre 100 et 150 tours par minute. Le volant, calé sur l'arbre 
de la machine, est placé généralement entre le moteur et le com- 
presseur. 

Les cylindres compresseurs sont soutenus en porte-à-faux par deux 
puissants supports quadrangulaires en fonte reliés haut et bas par 
des épaulements venus de fonte et boulojinés sur le plateau horizontal 
qui porte les paliers de l'arbre moteur. Du côté opposé à ces supports 
rigides, les cylindres reposent sur deux colonnes d'acier auxquelles ils 
sont boulonnés ; les parties inférieures de ces colonnes portent sur le 
socle de la machine, auquel elles sont clavetées. Cette disposition dé- 
gage parfaitement la façade de la machine, dont toutes les parties 
sont facilement vi si tables. 

Il y a quatre cylindres compresseurs, travaillant à simple effet, 
montés deux à deux en tandem, de manière que leurs pistons soient 
commandés deux à deux par une même tige actionnée par une bielle 
montée sur l'un des deux vilebrequins de l'arbre moteur. 



La face iafërieure des pistons du bas travaille, tandis qu'au con- 
raire la compression csl effectuée dans les cylindres du haut par la 




FiG. 3Î, — Appareil à comprimer l'air k liO atmuspliéres, système Mékaraki. 

face supérieure du pislOD. Ainsi l'elVort développé pendant les deux 
parties de la course peut <;lre égalisé. 

La course commune des pistons des quatre cylindres est de 0"32. 

La compression s'efl'ectue en trois étages. 

Les deux cylindres inférieurs, de û'"40 de diamètre, aspirent dans 
l'atmosphëre : Us portent chacun, à leur piirtie inférieure, deux sou- 
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papes d'aspiration (fig. 35, et en élévation flg. 34) et une soupape de 
refoulement (fig. 35, et en coupe fig. 34). 

Ces soupapes sont horizontales, munies de ressorts bien réglés; les 
sièges et les soupapes elles-mCmes sont en bronze. Les chapelles des 
soupapes de compression sont fermées de façon à éviter l'usage de 
presse-étoupes, mais leur couvercle est très facilement démontable 
pour la visite. Après cette première compression, Fair est refoulé par 
les deux cylindres inférieurs dans un premier réservoir intermédiaire 
de 0">395 de diamètre et de 1 mèlre de hauteur, à Taide de deux 
tuyaux en col de cygne partant de la partie supérieure des chapelles 
de refoulement et aboutissant sur les côtés du réservoir. 

L'air est aspiré à la partie supérieure de ce premier réservoir par 
le cylindre supérieur de gauche (fig. 3^). Le diamètre de ce cylindre 
est de 0™25 ; il est muni à sa partie supérieure de deux soupapes. 
Tune pour l'aspiration, l'autre pour le refoulement. La coupe trans- 
versale (fig. 34) donne le détail de ces soupapes. Ce cylindre est fermé, 
et sa partie inférieure communique constamment par un tuyau, dont 
on voit le départ sur la figure 34, avec le premier réservoir intermé- 
diaire. 

Par la soupape de droite de la figure 34, ce cylindre refoule l'air 
dans un second réservoir intermédiaire de 0^235 de diamètre et de 
1 mètre de hauteur. 

L air est aspiré de ce dernier réservoir par le cyhndre supérieur de 
droite de la figure 33 et comprimé jusqu'à la pression finale désirée* 
Les soupapes de refoulement et d'aspiration de ce dernier cylindre 
sont placées de la même façon et ont même forme (sauf les dimen- 
sions) que celles du cylindre précédent. 

On remarquera à la partie supérieure des deux derniers cylindres, 
les soupapes de sûreté et leurs ressorts. 

Le refroidissement de l'air est obtenu par addition d'eau à l'aspi- 
ration des deux premiers cylindres. A cet effet, les chapelles des sou- 
papes d'aspiration de ces cylindres à basse pression sont munies a 
leur partie supérieure de godets dans lesquels on laisse tomber un 
filet d'eau dont le débit est réglé par un robinet (ces godets se voient 
dans la figure 35). L'eau suit l'air à travers les soupapes et les réser- 
voirs, y est constamment brassée avec lui et le mélange se fait assez 
intimement : en outre, les expulsions d'air se font toujours à la partie 
supérieure des chapelles, de manière que les soupapes soient cons- 
tamment noyées, ce qui a le triple avantage d'obtenir un mélange 
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plus parfait de Teau et de Tair, de rendre Tétanchéité plus com- 
plète et enfin de réduire considérablement les espaces morts. Le re- 
froidissement est complété par une circulation d*eau froide dans 
une double enveloppe entourant les cylindres supérieurs. 

On suppose que Tair revient à la température de Tair ambiant, 
c'est-à-dire à la température initiale, par son passage dans chacun des 
réservoirs intermédiaires, et dans cette hypothèse, pour une marche 
économique, on doit déterminer les rapports de compression par la 
condition que les températures finales soient les mêmes à la fin de 
chacune des compressions étagées. Les températures initiales et finales 
étant les mêmes, il s'ensuit que le rapport de compression doit être 
égal pour tous les cylindres et, comme on part de la pression atmos- 
phérique, ce rapport de compression est \/P si on veut obtenir la 
pression finale P à l'aide de n étages de compression. Ainsi, pour ob- 
tenir 60 atmosphères en trois compressions, on aura 3®'™ 9 dans le 
premier réservoir intermédiaire et 15»^"» 3 dans le second. 

Il a été fait, le 27 avril 4895, à l'usine de La Villette, des relevés 
de production sur l'un des compresseurs de ce type pendant qu'il 
chargeait les automobiles sur la voie publique. 

La machine marchait à 100 tours par minute et comprimait l'air à 
60 atmosphères environ. Le poids d'air fourni, rapporté à 100 tours 
de la machine, a été trouvé de &^«^. 

D'après les diagrammes relevés sur la machine à vapeur, la pres- 
sion moyenne de la vapeur sur le piston, côté fond, a été trouvée de 
2''809, celle sur le côté tige a été trouvée de 2^«3^; ces valeurs multi- 
pliées par les surfaces correspondantes du piston, ont donné pour 
moyenne des efforts sur les deux faces 4 847>^»84. La course du piston 
vapeur étant de 0™45, il en résulte qu'à 100 tours par minute, la vi- 
tesse de ce piston était de l^^SO par seconde et que la puissance indi- 
quée dans les cylindres du moteur était de : 

4847,84x1"» 50 _ , 

^— — = 97 chevaux. 

75 

En supposant pour le moteur un rendement mécanique de 0,80, 
cette puissance ressort à : 

97 X 0,80 = 77,6 chevaux effectifs, 

. , 100 X 60 ^- , 

ce qui donne : — ==-r — = 77 tours 

77,b 
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dé machine par cheval effectif, répondant à une production de : 

6" 5 X 0,77 = 5 kilogr. 

d*air à 60 atmosphères par cheval effectif. 

Avant de quitter ce compresseur^ nous dirons quelques mots d'un 
type dont il est dérivé, et que M. Mékarski a livré, en 1892, au Mi- 
nistère de la Marine, pour comprimer à 120 atmosphères, dans des 
accumulateurs, Fair destiné au chargement des torpilles. Ce compres- 
seur, d'un faible débit, ne rentre pas dans la catégorie de ceux que 
Ton peut appliquer au chargement des réservoirs de tramways, mais 
il montre la facilité avec laquelle, en trois compressions étagées, on 
peut arriver aux pressions élevées; il présente aussi un mode de re- 
froidissement de Tair qui est, croyons-nous, destiné à être tôt ou tard 
appliqué aux compresseurs pour distribution d'air comprimé. La 
figure 32 donne une élévation de ce compresseur ; les figures 37 et 38 
en donnent des coupes. I^ disposition d'ensemble, les cylindres, les 
soupapes sont les mêmes, en réduction, que ceux du type que nous 
venons de décrire: les deux cylindres inférieurs compriment Tair de 
1 à 4*^™ 9 dans un premier réservoir qui entoure la soupape de refou- 
lement, et qui est continué par un serpentin baigné dans un bac et 
placé entre les deux cylindres inférieurs. Oe ce serpentin, l'air passe 
dans le cylindi'e supérieur de gauche de la figure 37, est comprimé de 
4atm9 à 24^1" 3, puis l'air passe dans un second réservoir intermédiaire 
qui entoure la soupape de refoulement et est continué, comme le 
premier, par un serpentin plongeant dans un bac entre les deux 
cylindres supérieurs. Enfin l'air est comprimé, dans le cylindre supé- 
rieur de dioite, de 23»^™ 3 à 120 atmosphères, et se rend dans les ac- 
cumulateurs après être passé dans un dernier serpentin réfrigérant, 
que l'on voit à droite de la figure 37. L'air est ainsi ramené, par son 
passage à travers les serpentins, à une température d'une vingtaine de 
degrés avant son entrée dans les accumulateurs. 

La pompe de circulation d'eau est commandée par un excentrique. 
On la voit sur la Ogure 37 entre le moteur et le compresseur. Les 
quatre cylindres sont entièrement entourés d'eau constamment renou- 
velée par la pompe, et les serpentins baignent dans cette eau. Par ce 
procédé, on peut réduire la quantité d'eau injectée dans les cylindres 
à la quantité strictement nécessaire à la saturation de l'air. 

La vitesse normale de rotation de ce petit compresseur est de 
330 tours par minute, ce qui correspond à une vitesse de l™2i pour 
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les pistons. La production est de 500 litres d'air à 120 atmosphères et 
par heure. La puissance indiquée du moteur est de 40 chevaux au 
maximum ; la pression d'admission de la vapeur, de 5 atmosphères. 

L'encombrement du compresseur et de son moteur est donné par les 
dimensions suivantes : hauteur, 1™17; longueur, 1"> 24; largeur, 0"> 62. 

Le poids de tout l'appareil est de 800 kilogr. 

Le cylindre de la troisième compression a été essayé à 160 atmos 
phères ; les réservoirs et la colonne de purge à 150 atmosphères; leui 
étanchéité est telle qu'en 24 heures la pression d'un approvisionne 
ment d'air à 120 atmosphères ne baisse que de 20 atmosphères. 

§ 8. DÉTERMINATION, A l'aIDE DE DIAGRAMMES, DE l'EFFET DU MÉLANGE 
d'eau sur le rendement DES COMPRESSEURS. 

Il est difficile de se rendre compte, à l'aide de mesures thermomé 
triques, du résultat des injections d'eau sur la température finale. 

Si la machine fait seulement 30 tours par minute, la durée d'une 
compression est d'une seconde et, pendant ce court délai, l'air passe 
par tous les degrés compris entre les températures initiale et finale. 
Cette température finale correspond à une pression supérieure à celle 
du réservoir, puisque, pour traverser les soupapes de refoulement, il 
faut que l'air soulève ces soupapes, ce qui demande un excès de pres- 
sion. En se détendant, depuis cette pression finale de compression 
jusqu'à la pression du réservoir, l'air se refroidit, et la températur 
que l'on obtiendrait en plongeant un thermomètre dans le tuyau de 
refoulement serait plus basse que celle de la compression. 

Le seul moyen d'avoir des indications sur la température est de 
prendre des diagrammes d'indicateurs; ces diagrammes donnant à tout 
instant les volumes en fonction des pressions, on n'a qu'à comparer 
ces volumes à ceux déduits de la loi de Mariotte pour connaître, par 
difiérence, la quantité dont l'air s'est dilaté et déterminer ainsi la 
température correspondante de cet air. 

Pour présenter des diagrammes qui puissent être comparés, nous 
avons choisi, parmi les compresseurs des divers types décrits, ceux 
qui produisent l'air comprimé à une même pression de 6 atmosphères 
environ, et avons recherché parmi ces compresseurs ceux qui n'em- 
ployaient qu'un seul mode de réfrigération à la fois. Les diagrammes 
portent en outre l'indication des courbes adiabatique et isothermique 
et, sur la courbe tracée par le crayon de l'indicateur, les températures 
de l'air dans le cylindre calculées d'après cette courbe. 

6 
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Le diagramme (fig. 39) est pris dans un compresseur à tiroir de 
MM. Iturckhardt et Weiss. Dans ce compresseur, sur lequel nous re- 
viendrons plus loin au point de vue d'une disposition très ingénieuse 
pcrmcllant d'annuler les iDconTénicnts des espaces morls, il n'est pns 
admis d'eau d'injecUon à l'intérieur des c.ïlindrea. La rérrigération 




Fio. 39. 



par les parois est seulement très soign<5c : un courant d'eau circule 
dans une double enveloppe des cylindres et de leurs fond», et aussi 
autour des canaux d'entrée et de sortie d'air du cylindre. Ce sont, 
en cITel, les fonds de cylindre, les pistons et les canaux d'évacua- 
tion qu'il est surtout intéressant de retroidir, puisque la compres- 
sion maximum de l'air se produit à la fin de la course, c'est-à-dire 
quand la surface cylindrique de la chambre où s'effectue la compres- 
sion est devenue très petite par rapport aux surfaces du fond et du 
piston. Ce diagramme 1res intéressant, que nous avons extrait de la 
notice que M. Weiss a publiée sur ses compresseurs, montre que, par 
la seule féfrigération des surfaces, on obtient, pour l'air comprimé à 
C atmosphères, une température finale de Hl" centigrades, alors que 
la compression adiabalique donne 220». La machine du compresseur 
e:(périmenté tournait 4140 tours par minute; le piston avait O^SOde 
diamètre et O^SS de course. Nous avons déjà dit que, grâce à la cir- 
culation dcau qui enveloppe toutes les parois en contact avec l'air, la 
chaleur de l'air ne se communique pas sensiblement au cylindre. 

La ligure 40 donne deux diagrammes d'indicateurs, relevés dans des 
cylindres comprimant, comme ci-dessus, l'air à 6 atmosphères. Ils 
ont extraits de l'ouvrage de M. Dcvillez. Le diagramme le plus voisin 
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de la ligne adiabatiquG est Iracé pnr l'indicateur applique fk un com- 
presseur Sommelier fonctionnant à la vilesso de 15 tours par minute 
du volant ; le piston a 0°' 4'i de diamètre et 1" 20 de course. 

Le second diagramme qui se rapproche de l'isotherme est tracé par 
l'indicateur appliqué à un compresseur de MM. Dohois et François, 




dont le volant effectuait 30 tours par minute, et dont le piston avait 
mêmes diamètre et course que celui du compresseur Sommelier, Dans 
le compresseur Sommelier, l'eau n'est introduite qu'à l'aspiration, la 
température finale de l'air atteint 142° centigrades. Dans le compres- 




seur Dubois-François, il y a une injection d'eau sous une pression un 
peu supérieure à celle de l'atmosphère; la température finale de l'air 
descend à 89" centigrades. Ces températures, de 142° et 89°, sont à 
comparer avec celle de 207° atteinte par l'air quand la compression 
est adiahatiquc. 
Lcdigrammefig. 4l)esl pris sur un compresseur étudié par M. Cor- 
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net pour le charbonnage du Levant du Fléau, où le refroid isseroect 
est presque exclusÎTemenL obtenu par le procédé Collodon. 

La figure 42 donne le 
détail du pulvérisateur, 
de ce compresseur; il 
consiste en un tuyau 
de bronze qui traverse 
les parois du cylindre 
et qui se termine par 
une cloison percée d'une 
centaine de petits trous 
de 1 inillimèlre de dia-. 
mètre. Ces trous sont 
percés obbquemenl par 
FBpport & l'axe, de façon 
que les jets viennent se 
bnser contre un cdne 
fixé au centre de la cloi- 
son. L'eau d'injection est roniprimée par une pompe spéciale, et l'in- 
jection n'est effectuée que pendant ta compression. L'air est comprimé 
A 5 atmosphères, le volant ^t 33 tours par minute, le diamètre du 
piston est de 0~tit> et sa course de 1 mètre. La température de l'air est 
de 48° ceutigrude^, au lieu de 1^ qu'eût donnés la compression adia- 
batique. 

La iigan 43 est extraite de la notice de 11. Itiedier sur les com- 
presseurs de l'usine du quai de la Gare, i Paris, apparleosnt d la 
Coiupajjniie l'ariïienne d'air comprimé. La compression se fait en 
deux étaj^es, pour arriver à la pnesstou finale de 6 almo^ères. L'air 
«^ ramené, entre eh»]ue impression, à la température initiale par 
un séjour dans un rèATvoir înteruiédiaiie ; en outre, il 7 a des injec- 
tions d'eau sous pies^on dans les cvlindres, le réservoir intermédiaire 
et l«6 ctiapelles des clapets et soupapes. La température de l'air dans 
les cylindres est d'environ 3S> centigrades 

La série précéilente de dia^raiumes, s'appUqoanl approùmalivement 
à une même pn^ssit>n finale, peut servir de base pour comparer tous 
ks otoyens de réfrigératioa que nous wnoos de décrire. 

Il ttkut observer ce[>eudaat que l'exactitude des imsaignemenlfl 
fournis par les diagrammes dépend de rétancbéité des soupapes d'asr 
pirfttioik et de refouleuteut. Ite inites par les soupapes d'ai 
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diminuent le volume pendant la compression et rapprochent la courbe 
de rindicateur de la courbe isolhermique. Au contraire, les rentrées 
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d'air par la soupape de refoulement ramènent le diagramme à Ja 
courbe adiabatique. Les fuites par le piston et les garnitures altèrent 
également les résultats. 

§ 9. Inconvénients de l'injection d'eau. 

A côté de l'avantage de refroidir l'air d'une manière plus parfaite, 
les divers procédés d'injection d'eau que nous venons de décrire offrent 
plusieurs inconvénients qui doivent être signalés. 

L'injection d'eau, faite en aspirant l'eau en môme temps que l'air, 
est la méthode qui, à cause de sa simplicité, a été adoptée pour 
toutes les installations moyennes. Nous avons déjà dit qu'elle laissait 
à désirer au point de vue du mélange intime avec l'air, précisément 
au moment de la plus grande compression; en outre, ce procédé a 
l'inconvénient de diminuer, d'une manière appréciable, la section de 
l'ouverture d'aspiration, laquelle devrait être exclusivement réservée 
à l'air. 

Le mieux est évidemment, quand Timportance de l'installation le 
permet, d'avoir une pompe spéciale comprimant Teau à une pression 
supérieure à celle des réservoirs d'air, et d'envoyer cette eau com- 
primée à l'intérieur des cylindres en pluie fine. Nous avons décrit, à cq 



sujet, la buaeltc imagiaûc par Colludon pour pulvériser l'eau et la 
transformer en un nuage pénétrant à l'intérieur de la masse d'air 



soumise à la compression, et la dépou 



de la chaleur créée par la 
compression. Mal- 
heureusement, ces 
busettes sont coes- 
lamment bouchées. 
même quand on em- 
ploie l'eau liltrée 
comme eau d'injec- 
tion, et on a été ra- 
pidement obligé de 
renoncer & ce pro- 
cédé. On se borne 
donc à terminer le 
tuyau d'injection, du 
céLé de l'inlérieurdu 
cylindre, par une 
pomme d'arrosoir 
percée d'un grand 
nombre de trous de 
1 millimètre de côté. 
Encore, cette bu- 
selte devra être dis- 
posée de façon & pou- 
voir être démontée 
lacilcnient car, maigre cette simplification, le trous se bouchent 
encore rapidement 

La figure 44 donne le croquis de la busette employée dans les 
grands compresseurs de 2 000 chevaux de l'usine de la Compagnie 
Pa-isienne d air comprimé 

Uuand les compresseurs sont horizonlaux, et que, par suite, les pis- 
tons ne sont pa^ constamment couveris par l'eau d'injection, l'em- 
ploi de I ean a pour inconvénient d'user très rapidement les parois du 
cylindre ainsi que les anneaux du piston, ce qui amène une diminu- 
tion très importante du rendement du compresseur ; l'addition d'un 
peu d'huile ne fait qu'augmenter le mal, parce qu'il se forme, par le 
mélange avec l'eau, un savon calcaire qui raye le cylindre. Comme 
cette usure se fait surtout à ia partio inférieure du cylindre, où le 
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piston porte de tout son poids, il en résulte une ovalisation qui met 
le cylindre rapidement hors de service. 

Enfii), le plus grand inconvénient de l'injection d'eau se fait sentir 
pendant l'hiver. Il arrive souvent que, malgré les purges, celte eau 
s'introduit dans les canalisations et s'y congèle par les grands froids, 
arrêtant ainsi toute exploitation. 

11 y aurait intérêt, à ce dernier point de vue, à suspendre les injec- 
tions d'eau à Tintérieur des cylindres compresseurs, pendant les grandes 
gelées, et à se contenter d'un refroidissement des surfaces du cylindre 
et du piston par une circulation d'eau dans une double enveloppe. Ce 
moyen serait combiné avec la transformation des réservoirs intermé- 
diaires en longs serpentins plongés dans des bacs remplis d'eau. Nous 
avons vu ce dernier système appliqué aux petils compresseurs que 
M. Mékarski a construits pour le chargement des torpilles. La masse 
d'eau à introduire dans les cylindres serait strictement limitée à la 
très faible quantité nécessaire à la saturation de l'air. 

§ 10. Clapets et soupapes , l eur commande mécanique. 

Les clapets en cuir sont actuellement abandonnés : on n'emploie plus 
que les clat)ets en caoutchouc, renforcés par un nombre suffisant de toiles 
et bien soutenus par des sièges à grillages, ne laissant que des vides 
réduits. 

Les clapets s'usant rapidement et étant d'un renaplacement coûteux, 
on tend de plus en plus à n'employer que des soupapes métalliques. Nous 
verrons cependant plus loin employer encore des clapets dans les grands 
compresseurs de l'usine d'air comprimé de la Compagnie Parisienne, 
mais nous croyons que les constructeurs de ces machines n'ont pas l'in- 
tention de reproduire celte disposition dans de nouvelles installations. 
Les clapets ne sont du reste admissibles que si des précautions suffisantes 
ont été prises pour éviter réchauffement de l'air pendant la com- 
pression. 

Les soupapes se font aujourd'hui exclusivement en métal, générale- 
ment en bronze. Elles doivent être bien guidées, leurs sièges bien 

* 

dressés, solides et légères pour se soulever aux moindres différences 
de pression, et ne pas retomber durement sur leurs sièges lors des os- 
cillations, et, à ce dernier point de vue, leur course sera faible. Les 
soupapes seront munies d'un ressort de raj^l les ramenant sur leurs 
sièges. Les soupapes dites Corliss que le Creusot emploie dans ses 
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coinprfssmjrs A liasse pression, peuvent élre citées comme des modèle) 
La llguni 49 eu donne les plan». La soupape est Tormée d'une rondelle' 
mince en bronze 
, phosphoreux battant 

i>ur un siège ea 
broDze et guidée: 
frottement pendi 
la levée par un res- 
sort hélicoïdal paie- 
ment en cuivre phos- 
phoreos et dont t'ex- 
tnfmité supérieure 
s'appoie par l'inter- 
mMiaire d'une ron- 
ddle «l'acier sor 
quatre ailettes fai- 
sant partie d' une tige 
liste sur k siège da. 
ra|i(«retl. I 
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parce qu'il semble naturel de faire entrer eo ligue de compte la sur- 
facA du siège de la soupape : ainsi une soupape découvrant un orifice 
de O" 09 de côté et ayant un siège d'un demi-ceuli mètre de laideur, 
offrira extérieurement à la pression une surface de 0" 10 de côté ou de 
100 de section, et intérieurement une surface deO" 09 de côté ou de 81 de 
section; il semble donc qu'en négligeant les autres résistances, la soupape 
ne se soulèvera que quand la pression dans le cylindre sera de près de 
âû "/o supérieure à la pression extérieure. Or les diagrammes relevés 
dans les cylindres n'indiquent généralement pas de pareilles surprea- 
sions:onpeut en conclure que quand il n'y a plus une forte différence 
de pression pour appuyer la soupape sur son siège, l'air s'insinue 
d^à dans le joint, et passe dès que la différence de pression est légè- 
rement renversée. 

La deuxième résistance est facile à estimer : c'est le poids de la sou- 
pape augmenté de la tension du ressort et divisé par la section de 




l'orilice. Ce chiffre est généralement faible, et c'est surtout au point 
de vue des chocs que l'on est amené à réduire le poids de cette pièce 
mobile. 
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La résistance due au passage par des orifices et des canaux trop 
petits est la plus importante. Oa donne généralement aux orifices 
d'aspiration une section d'ouverture égale au cinquième de la sur- 
face du piston. La surface des orifices de refoulement peut élre 
moindre. La vitesse de Tair dans les orifices ne doit pas dépasser 
30 mètres par seconde. 

Les diagrammes donnent des indications exactes sur ces résistances 
opposées au passage de Tair. La figure 46, extraite d'un travail de M. Ric- 
dler, donne le diagramme pris sur Tun des compresseurs GoUadon 
établis au Saint-Gothard. On voit que la pression au réservoir étant 
EG, la soupape de refoulement ne s'est soulevée, et l'air n'e^t entré 
dans le réservoir que quand la pression dans le cylindre est montée 
jusqu'en H, c'est-à-dire moitié plus haut que dans le réservoir. La 
bosse inférieure B indique la dépression qui a été nécessaire pour per- 
mettre à la soupape d'aspiration de se soulever. 

Enfin, l'air contenu dans l'espace mort s'est détendu pendant la 
partie DE de la course, et l'air n'a été aspiré dans le cylindre que 
pendant la fraction CB de la course. 

La figure 47 donne un autre diagramme, pris également dans, un 
compresseur CoUadon. La bosse H est beaucoup moins prononcée, 




FiG. 47. 

mais la courbe Gï) de détente de l'air de l'espace mort présente le 
jarret J, qui montre que, pendant le retour du piston, il y a eu une 
rentrée d'air des réservoirs dans le cylindre par la soupape de refoule- 
ment, ce qui a augmenté encore la durée de la période ED, pendant 
laquelle l'aspiration ne peut pas avoir lieu. 

Ces incorrections, indiquées par le diagramme, ont amené les inven- 
teurs à rechercher des procédés mécaniques pour les éviter. 
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Certains dispositifs s'attaquent à la soupape d'aspiration et l'ouvrent 
automatiquement dès le début de la course; ainsi l'air de l'espace 
mort s'échappe dans l'atmosphère, on perd son travail de détente» 
mais on gagne d'aspirer pendant une plus grande fraction de la 
course. En outre, la bosse B est supprimée. 

M. Mékarski, dans un essai fait à Nantes, a cherché, au contraire, 
à faire disparaître la bosse H due à la surpression du refoulement. 
Dans ses installations, le compresseur refoule t(>ujours à la même 
pression dans les réservoirs ; il en résulte que la soupape de refoule- 
ment doit toujours s'ouvrir au même point; un excentrique, monté 
sur l'arbre et actionnant un petit levier traversant la chapelle de la 
soupape, opérait le soulèvement de cette soupape au moment voulu. 

Enfin, M. Riedler s'est attaché seulement à faire disparaître les in- 
convénients dus à la non-fermeture des soupapes. 

Les soupapes demandent un petit délai pour leur fermeture et, pen- 
dant ce court instant, restent ouvertes au commencement et à la fin 
de la course du piston : la soupape de refoulement laisse rentrer l'air 
comprimé (fig. 47), la soupape d'aspiration le laisse échapper au com- 
mencement du refoulement. Comme ce délai pendant lequel la sou- 
pape reste ouverte est constant, il s'ensuit que son importance croît 
avec la vitesse : si, par exemple, la soupape demande Vioo ^^ seconde 
pour sa fermeture, et si, par impossible, le piston fait 100 oscillations 
par seconde, la soupape ne se fermera plus. 

Nous verrons plus loin les dispositions prises par M. Riedler pour 
fermer mécaniquement les soupapes à l'instant voulu. 

Dans tout ce qui précède, nous avons raisouné sur des diagrammes 
défectueux, pris sur des compresseurs en mauvais état, et avons exa- 
géré les inconvénients pour les rendre sensibles; en réalité, pour de 
petites vitesses, les irrégularités du diagramme sont peu appréciables, 
et des dispositifs de commande délicats, traversant dans des presse- 
étoupes les chapelles des soupapes, sont peut-être des inconvénients 
plus grands que les imperfections qu'ils sont destinés à corriger. Des 
soupapes légères, avec des ressorts dont la tension est réglée convena- 
blement par un mécanicien au courant de ses machines, f)araisscnt 
être ce qu'il y a encore de mieux. 
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§ il. Compresseurs Riedler. 

L'usine de 8000 chevaux du quai de la Gare, qui comprime Tair 
que la Ck)mpagiiie Parisienne de Tair comprimé distribue à ses abon- 
nés, est certainement Tune des plus importantes installations méca- 
niques de France. Le plan d'ensemble en a été conçu par M. Popp, 
les projets en ont été dressés par M. le Professeur Riedler, de Berlin, 
M. J. Leclaire a été l'entrepreneur général des travaux, et les usines 
de MM. Schneider et C^^ au Creuset, ont exécuté les machines et les 
chaudières. 

Le Génie Civil (^) a, en 1893, donné une description générale et des 
plans de l'ensemble de la partie mécanique. 

Nous compléterons ce qui a rapport aux compresseurs d'après le 
rapport que M. Riedler a fait sur cette installation et d'après des notes 
prises sur place. 

Rappelons que les 8 000 chevaux sont partagés en quatre groupes, et 
que chaque groupe de 2 000 chevaux est formé d'un moteur à vapeur 
vertical à triple expansion. Au-dessus de chacun des trois cylindres 
à vapeur est monté en tandem un cylindre compresseur d'air à double 
effet. Deux de ces cylindres compresseurs A et B puisent l'air dans 
l'atmosphère, au-dessus de la toiture» et le refoulent dans un réser- 
voir intermédiaire D (fig. 48), à une pression de 2,7 atmosphères ; le 
troisième cylindre C aspire l'air de ce réservoir par le tuyau E, et le 
refoule dans les réservoirs de l'usine à une pression variant à volonté 
de 7 à 8 atmosphères absolues. 

La vitesse normale des machines est de 60 tours par minute; on 
peut la porter à 72 tours. 

Les tiges des pistons des cylindres à vapeur sont, comme nous l'a- 
vons dit, prolongées par le haut, pour former les tiges des pistons à 
air ; par le bas, elles sont également prolongées pour attaquer, par 
l'intermédiaire d'une bielle et d'une manivelle, un arbre horizontal 1 
portant deux volants régulateurs H. Sur le même arbre I sont calés 
deux pignons J, commandant, par l'intermédiaire d'une transmission, 
l'arbre horizontal K, sur lequel sont calés les excentriques qui ma- 
nœuvrent les distributeurs de vapeur et les cames qui ferment méca- 
niquement les soupapes et clapets des cylindres compresseurs. 

(i) Voir le Génie Civil, t. XXIU, n» 10, p. 158. 




Fio. 49. — Cj-linJre à air ù haute pression. 
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Les dislributeurs de vapeur sont circulaires, du type Corliss ; ceux 
du cylindre à haute pression sont, pour Tadmission, munis de déclic», 
avec possibilité de faire varier la période d'introduction; ceux des 
moyen et grand cylindres n'ont pas de déclics. 

La figure 40 est un schéma de l'un des cylindres compresseurs : en 
avant, on voit l'arbre horizontal K porté par des paliers boulonnés 
aux chapelles inférieures du cylindre. Cet arbre porte les cames L et 
L', faisant osciller, par l'intermédiaire de leviers, les axes M et M' qui 
portent les doigts de fermeture des clapets ou soupapes inférieurs. 
Les leviers calés sur les axes M et M' sont articulés à des bielles N et 
N', lesquelles commandent, par des leviers coudés, les axes et 0' 
qui portent les doigts de fermeture des clapets ou soupapes supé- 
rieurs. Un fort ressort à boudin P rappelle les axes des doigts de fer- 
meture des soupapes quand cette fermeture est obtenue. 

Avant de quitter la figure 49 pour donner la description des clapets, 
nous ferons remarquer la forme du cylindre compresseur, qui est en 
foDtc, sans enveloppe d'eau; il est boulonné haut et bas sur deux cha- 
pelles de forme carrée; la tige de piston traverse la chapelle inférieure, 
C[ui est venue de fonte avec une gaine Q, dans laquelle est logé un 
long presse-étoupes. Le piston lui-même R, que l'on voit en coupe, 
est boulonné à l'extrémité de sa tige. 11 est en fonte et le joint est 
obtenu, d'une part, par huit petites gorges circulaires, d'autre part, 
par un anneau métallique logé dans une grande rainure S du piston et 
garni extérieurement de métal an ti friction ; cet acA^'au métallique est 
repoussé contre les parois du cylindre par des ressorts d'acier. 

La figure 50 est une coupe faite à travers la boîte à clapets supé- 
rieure. Cette boite à clapets est divisée en deux compartiments par 
une cloison T; dans chacun des deux compartiments se trouvent deux 
clapets en caoutchouc. Ceux d'aspiration, logés dans le compartiment 
de gauche, sont fermés par la traction d'une corde U fixée au doigt 
monté sur Taxe ; ceux de refoulement, placés dans le compartiment 
de droite, sont fermés par l'abaissement du plateau V calé sur l'axe 0'. 
On voit, au fond de la chapelle, les ouvertures des tuyaux de refou- 
lement et d'aspiration ; les côtés sont fermés par des bouchons que Ton 
déboulonne pour la visite 

Ces clapets en caoutchouc se déchiquetaient avec une grande rapi- 
dité, surtout ceux du bas, qui claquent avec violence contre leurs 
sièges recouverts d'eau. On a obtenu un bon résultat en remplaçant 
la toile qui les renforçait par une toile métallique. De môme, la 



corde U se briuit cootinuellement, et on a dû la remplacer par une 
corde formée d'une toile triangulaire enroulée sur sa base et garnie de 
caoutchouc; par ce procédé, cette tige a une élastidté qui augmente 
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é mesure qu'on s'éloigne de son attache avec le clapet, et cette flesî- 
bilité a assure sa cunservation. 

Dans les cylindres à basse pression, les clapets d'aspiration sont 
remplacés par des soupapes à sièges. La figure 51 donne la disposition 
d'une soupape placée dans une chapelle inférieure, le siège Y de la 
soupapes et fixi^ par des boulous y à la paroi supérieure de la cha- 
pelle formant le fond du cylindre; ce siège est venu de fonte avec un 
tube qui se termine & sa partie inférieure par un petit corps de 
presse Y'. La soupape X est elle-même en bronze et de forme annu- 
laire; elle est reliée par les ailerons a à une partie centrale cla- 
vetée sur un tube de fer ^ terminé à sa partie inférieure par un 
piston Z logé dans le corps de presse Y'. Ce piston Z vient buter, 
à l'exlrémité inférieure de sa course, contre une rondelle en caout- 
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chouc 7 placée au sommet d'un cône 5 boulonné i la paroi inférieure 

X X 




Pu. 51. — Suapipe d'aspiration 



de la chapelle. Le cylindre V serl de cvHadre i air et funne le 
rescort de npçd de U soupspe: à cet ^el, il est pen» d'an Inn 
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doDt le diamètre sert à régler la tension de celte sorte de ressort. Ce 
système a, sur les ressorts d'acier, l'avantage d'être toujours réglé et 
d'avoir une tension initiale nulle, ce qui permet le soulèvement de la 
soupape pour une petite différence de pression. Le doigt de fermeture, 
monté sur l'axe 0, pénètre par une feutc d l'intérieur du tube de 
fer qui forme la tige de la soupape, et appuie au moment voulu 
giir une butée disposée à cet effet à l'intérieur de la tige. 

Le refroidissement de l'air est obtenu par des injections d'eau pro- 
venant d'une pompe de compression; il y a des busettes d'injection 
dans les parois des cylindres, dans les chapelles et dans le réservoir 
intermédiaire. 

Voici les dimensions principales de ces machines; 

Pajssance nurmale : iOOO chevaux indiqués, à laTÎlessedeMloars parmiDate. 
Dlamèlrei des cylindi-es <'i vapeur : petit, 0-85; moyen, 1-W; grand, î mêlre». 
Diamèlrea des cylindres compresseurs : petit, 0-S&; les deux grands, 1- 40. 
Courte commune des (listans ; 1-tO. 
rimbre des cliuudière^, li kilugr. 

Une machine pèse 430 lonnes ; sa hauteur est de plus de li mètres ; 
Irais élages de plancliers en perinellent la visite. 

La réception des machines à vapeur a eu lieu en 1893. Lors de ces 
essais, qui ont duré S heures, les machines & vapeur ont développé, 
dans leurs trois cylindres, 1 996,9 chevaux indiqués. La consommation 
de charbon brut a été de iO 13i kilogr. ; en déduisant de ce chiffre 
.'>,4 Vo pour les cendres et 0,6 "/„ pour les fuites de vapeur et les 
condensations, ouest arrivé au chiffre de il70<'«3â pour la consomnaa- 
lion par heure de charbon net. Soit, par cheval-heure : 



1170,30 
l'J%,50 



^Cï^Sfi 



de charbon pur par cheval indiqué. 

H. le professeur Guterinuth a i-elevé en même temps des dia- 
grammes dans les compresseurs et les cylindres d vapeur. La courbe 
des diagrammes pris dans les compi-csseurs répond à peu prés exac- ' 
temeni à l'équation : 

pv'-^ = constante. 

Voici les résultats de ce« expériences : 
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I"" essai. 2' essai. 

Nombre de tours par minute 50 40 

Rendement mécanique total 8i '/o 89 Vo 

Pression finale de Tair en kilogr. effectifs par 
centimètre carré 5''»25 ôi^tOO 

Volume de Tair aspiré par cheval-heure, indi- 
qué aux cylindres à vapeur 10"' 350 10"* 370 

Rapport du travail de compression au travail 
théorique 1.281 1.192 

La moyenne de ces deux derniers rapports est de i 237. 

Le rendement réel du travail de compression des appareils que 
nous venons de décrire est donc : 

_1_ = 80,84 o/„. 

La pression de 6 atmosphères effectives ou de 7 atmosphères abso- 
lues répond à un rapport de compression de 1 à 7. Si on reprenait 
l'air à cette dernière pression, pour lui faire subir une seconde com- 
pression égale, on aurait besoin d'une seconde série de machines iden- 
tiques, et la pression finale serait de 49 atmosphères environ, ce qui 
est un peu supérieur à la pression employée sur les tramways No- 
gentais. 

Supposons que le rendement du second groupe de compresseurs, 
comprimant de 7 à 49, soit le même que celui du premier, il faudra 
également un cheval indiqué pour 10°*336 d'air aspiré; la compres- 
sion de ce volume d'air, de 1 à 49, aura donc employé au total deux 
chevaux-heures. 

Or 10«»5 36 d'air pèsent, à la température moyenne de l'atmosphère, 
i^^s 7. On peut donc tirer, de ce qui précède, la conclusion suivante : 

Les compresseurs de la Compagnie Parisienne d'air comprime 
peuvent comprimer, à 49 atmosphères, 6"*» 35 d'air par cheval indi- 
qué. La consommation de charbon pur par cheval indiqué est, du 
reste, d'après les essais, de O^e 586. 

En tenant compte d'un entretien moins parfait des machines, on 
. peut donc dire, qu'en marche ordinaire, il est possible d'arriver à 
produire 6 kilogr. d'air à 45 atmosphères, en brûlant 1 kilogr. de 
charbon brut. 

Voici, pour compléter ce qui a rapport au prix de revient de l'air 
comprimé, ce que coûte à la Compagnie Parisienne la compression 
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d'un mètre cube d air ; ce prix de revient est extrait d'un intérea- 
sant rapport de M. Popp : 

4* QuarUités : 

Nombre &e mètres cubes aspirés à 15* 1 pendant un mois. 18. 480. 000 ■* 

centigrades : | par jour OlO.OiO 

S pendant le mois. . 1.720.118 

par jour 57.340 

par heure .... S.380 - 

l fWT la eonprenioi ( par met. cube d'air. 0*^0804 

» h^u \ **^'"'- • • • 1-6^13T^« ] par cheval. ... 9610 
brut brûlé: j pr^iji^geéleetri^M 19.154 f par 1.000 tours. . 449.706 

/ YalYoUne 0>« 00616 

-^^ . . ., . \ Oléonaphte. ... OÎ060 

Consommation par 100 mètres cubes d air ) ^ .» q (mmsa 

aspiré de : ) ^^^^^ ^^ ^^^^ 

[ Chiffons 01353 

«• Prix : 

Cliarbon : 1 672 291 kilogr. à 30 fr. 87 les 1 000 kilogr . . Fr. 51.623 65 

Briquettes : 5000 à 41 fr. 74 les 1 000 kilogr 208 70 

Eau 500 » 

Graissage et chiffons d'essuyage 4.245 15 

Redevance à la ville 3.000 » 

Dépenses diverses 5.521 » 

Appointements totaux du personnel et main-d'œuvre. . . . 16.727 80 

Total Fr. 81.825 80 

Prix'de revient du mètre cube d'air aspiré 0^004428 

Ou, en rap|)ortant ce prix au kilogramme d'air 0^0036 

D'après ce qui précède, la compression à 45 atmosphères coûterait 
le double, ce qui donne fr. 00712 pour prix du kilogramme d'air, ou 
7 fr. 20 pour prix de revient de la tonne d air comprimé à 45 atmos- 
phères. 

/ 
§ 12. Espaces morts. 

Qsand le piston d'une machine de compression arrive à la fin 
de sa course, il laisse entre lui et le fond du cylindre un jeu, oa 
espace mort, rempli d'air comprimé à la pression du réservoir. 
Ce jeu ne doit pas être, dans une machine bien construite, supé- 
rieur au vingtième du volume engendré par le piston; on arrive 
même à descendre au centième dans certains grands compresseurs. 
Cet espace mort a l'avantage de faire coussin d'air au bout de la 
ourse du piston et d'éviter les coups de bélier dans le cas où les 
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soupapes sont fermées mécaniquement ; en outre, comme Tair de cet 
espace se détend au commencement de la course suivante, il rend à 
ce moment en force motrice le travail qui a été dépensé pour le 
comprimer. Maintenu dans de faibles limites, Tespace mort n'a donc 
pas d'inconvénients. 

Dans la course d'aspiration, la soupape d'aspiration ne commence à 
se lever que quand la tension de l'air qui était dans l'espace mort 
devient inférieure à celle du réservoir dans lequel s'effectue l'aspi- 
ration, à la pression atmosphérique, si le compresseur aspire dans 
l'atmosphère. Si on comprime à ^0 atmosphères de l'air pris à la 
pression atmosphérique et si le volume de l'espace mort est le vingtième 
du volume du cylindre, il est facile de voir que, seulement à la fin 
de la course d'aspiration, la tension de l'air de l'espace mort sera des- 
cendue à la pression atmosphérique et que, dans ces conditions, la sou- 
pape d'aspiration ne se soulèvera plus. Ce phénomène se produira en- 
core, en partie, si la soupape, au lieu d'être soulevée automatiquement 
par une différence de pression, était manœuvrée mécaniquement : l'air 
n'entrerait dans le cyhndre que quand celui de l'espace mort se serait 

échappé, et il y aurait encore retard à l'as- 
-j pi ration si cet air était en grand volume et 

à haute pression. 



« — ♦ — V 



- - -'^>- J Désignons (fig. 53) par V le volume du cy- 



?fiy-p *«*v lindre, par aV le volume de chacun des 

Fig. 53. espaces nuisibles supposés égaux, par jSV le 

volume engendré par le piston avant l'ou- 
verture de la soupape d'aspiration, et enfin par p le rendement en 
volume du compresseur, c'est-à-dire le rapport du volume d'air aspiré 
au volume engendré par le piston; nous. aurons : 

P-V(l-a)-l-« Ll] 

Désignons par Po la pression du réservoir où l'on aspire, et par p 
la pression du réservoir où l'on comprime ; nous avons, en appliquant 
la loi de Mariette au volume d'air logé dans l'espace mort : 

|3P„ = «P et p = -j-^ ; [2] 

si le compresseur aspire dans l'atmosph<^re : 

p„ = i et ?--=Y^r^- [3] 
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On voit que le rendement s*annule pour : 

1 

V 

oomme nous l'avions dit précédemment. 

Quand le rapport de compression devient un peu élevé, le rende- 
i3ient volumétrique descend proportionnellement, à moins, ce qui est 
m mpossible, qu'on n'arrive à réduire Tespace mort dans le môme rap- 
port. C'est là une des raisons qui, indépendamment des autres consi- 
dérations déjà développées, obligent à recourir, pour les hautes pres- 
sions, à la compression par étages. 

Dans les pompes décrites jusqu'ici, un des buts de l'injection d'eau 
ô l'intérieur des cylindres compresseurs était de remplir tout ou 
partie des espaces morts. Nous allons décrire un compresseur où Ton 
^st arrivé au même résultat par un procédé mécanique. 

§ 13. Compresseur a tiroir. 

Gomme second type de compresseur à distribution mécanique, 
mous allons décrire un compresseur à tiroir, et particulièrement celui 
de MM. Burckhardt et Weiss, de Bâie, lequel est, parmi les compres- 
seurs de ce type, le mieux étudié et le [plus parfait. Les figures 54 
et 55 donnent les coupes longitudinale et transversale du cylindre 
compresseur, et la figure 54 les détails du tiroir. Ces figures sont 
extraites de la notice écrite sur ce compresseur par M. Weiss, l'un de 
ses créateurs. Le tiroir est commandé par un excentrique comme 
celui des machines à vapeur; il porte à sa partie centrale, un évidement 
qui permet de mettre en communication l'un des deux canaux qui 
partent des extrémités du cylindre avec la conduite d'aspiration qui 
aboutit en E, entre les deux canaux précédents. De part et d'autre de 
cet évidement, le tiroir est percé de deux ouvertures A qui, suivant la 
position de ce tiroir, mettent l'un des côtés du cylindre en communi- 
cation avec la boite à tiroir où débouche la canalisation d'air comprimé B. 

Les ouvertures du tiroir par lesquelles l'air comprimé arrive dans 
la boîte sont recouvertes d'une plaque D formant soupape, laquelle 
est guidée par un l)oulon et maintenue par un ressort à boudin ; cette 
soupape, que M. Weiss appelle plaque de retenue, a pour but de retenir 
l'air de la canalisation, et de l'empêcher de rentrer dans le cylindre 
avant la fin de la compression ; elle ne se soulève que quand l'air 
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dans le cylindre est arrivé à une pression légëremcal supérieure à 
celle de la canalisation. 

Tel est, dans son ensemble, le compresseur A tiroir. Ses avantages 
sont une grande simplicité, la possibilité d'avoir une vitesse assez 
grande de rotation de l'ar- 
bre moteur, puisqu'il n'y a 
pas de pièces à. mouvements 
auLomaliques, la facilité de 
donner de laides dimen- 
sions aux canaux pour l'as- 
piralion et le refoulement. 
Les inconvénients sont : le 
jeu que prennent par l'u- 
sure les pièces de com- 
mandedu tiroir, les grands 
espaces morts et le travail 
absorbé par le frottement 
du tiroir sur sa glace, lequel 
est assez notable, puisque 
ce tiroir est appuyé par une 
force égale à sa surface ex- 
térieure multipliée par la 
pression existant dans la 
canalisation. 

MM. Burckhardt etWeiss 
corrigent en partie le der- 
nier inconvénient par des 
dispositions de graissage 
très bien étudiées, et celui 
des espaces morts par l'in- 
génieuse invention que 
nous allons déciire. 
Quand le piston est ar- 
rivé A l'extrémité d'une course, dans la position que représente la 
figure 54, le tiroir est juste au milieu de sa course et les oriSces 
d'aspiration et de refoulement sont fermés. Le tiroir est percé d'ua 
canal circulaire C, qui contourne l'évidement de l'aspiration et qui 
débouche par deux petits orifices sur la glace du cylindre. La situation 
de ces petits orifices est telle, que quand le tiroir est dans la situation 
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moyenne, ils débouchent juste en face des deux canaux qui aboutis- 
sent aux fonds du cylindre. Une communication se trouve donc ainsi 
établie entre les deux faces du piston, et l'air qui est comprimé à la 
fin de la course dans Tespace mort, se répand 
de l'autre côté du piston où vient de se terminer 

l'aspiration. La pression dans l'espace mort 

fc*e compense avec celle de Tair qui vient d'être 

SLspiré, c'est pourquoi M. Weiss donne au petit 

o^anal de communication qu'il a imaginé de 

X^rcer dans le tiroir, le nom de canal de com- 

jpensation. 

Si nous reprenons, comme l'a fait M. Weiss, 

Xe calcul du rendement volumétrique indiqué 

^u § 12, et si nous désignons par p la tension 
^ue prend l'air de l'espace mort en se répan- 
dant sur la face opposée du piston, nous avons, d'après la loi de 
Tyiariotte, la relation : 

' _ P« + Pq 




FiG. 56. — Détail 
du tiroir. 



p X aV + poV = paV + p'V p = 



«4-1 



La soupape d'aspiration s'ouvrira quand le piston aura parcouru un 
espace ^V tel que cette pression p soit devenue égale à la pression po 
du réservoir où se fait l'aspiration. Cette condition donne : 

p'aV =r pojSV d'où : /3 = ^ ; 

Po 

remplaçons p par sa valeur et portons cette expression de |3 dans la 
relation : 



[1] 



qui donne le rendement en volume, nous avons, en effectuant les 
opérations, la valeur nouvelle : 



1 — -î- a2 

o ——£— 
Pi- i_«2 ' 

Si l'on aspire dans l'atmosphère po = 1 et 



M 



Pi 



1 — pa* 
1 — a*' 



L8] 



le rendement ne s'annule que pour une valeur de p égale à — . Le 
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dispositif de M. Weiss a donc pour effet de reculer de p à p^ la limite 
de compression possible avec un même espace nuisible. 

Si on applique ces formules [3] et [5] aux pressions en atmosphères 
de 1 à 6 et à deux hypothèses d'espaces nuisibles, soit Vioo ®t Vioo» 
nous avons pour valeurs des rendements : 

Rendements en volume. 
Pressions en Sans compensation Avec compensation 

atmosphères. avec « r= i o/o. avec a = 5 •/•• pour a = 5 •/♦•. 

1 1» 1» 1» 

2 0,99 0,95 0,99 

3 0,98 0,89 0,99 

4 0,97 0,84 0,99 

5 0,96 0,79 0.99 

On voit que le rendement en volume est toujours plus grand avec 
la compensation, mais que, pour un espace mort de Vioo» ^^ différence 
est peu sensible pour les rapports de compression généralement 
usités. 

M. Strnad a recherché également le rendement mécanique dans les 
deux hypothèses d'un espace nuisible de 5 Vo corrigé par la com- 
pensation, et d'un espace nuisible de 1 Vo accepté sans amélioration. 
Le rendement mécanique est plus grand dans ce dernier cas. 

MM. Burckhardt et Weiss ne font aucune injection d'eau à Tinté- 
rieur des cylindres compresseurs ; mais il y a une circulation d'eau 
dans une double enveloppe des cylindres, de leurs fonds et d'une 
partie des canaux d'aspiration ou de refoulement. Nous avons repro- 
duit déjà au § VIII un diagramme pris dans un de leurs compresseurs 
et avons fait remarquer que la courbe tracée par l'indicateur indique 
que ce mode de refroidissement combiné avec beaucoup de soin don- 
nait de bons résultats. 

§ 14. Compresseur a distributeurs circulaires. 

Comme dernier exemple de compresseur étage à distribution com- 
mandée, nous décrirons le compresseur étudié par M. Strnad pour 
l'usine de production d'air comprimé d'Offenbach, près de Francfort. 
La disposition d'ensemble de la machine et les tiroirs d'admission et 
de refoulement présentent des particularités intéressantes. 

L'ensemble de l'installation comprend deux unités de 300 chevaux. 

Chaque unité est formée d'un moteur horizontal à vapeur, à double 
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cxpunsjoa; la distribution de la vapeur dnns les cylindres se fait avec 

des distributeurs circulaires genre Corliss; le petit cylindre esta 
(lolynte variable. 
L'air est comprimé dans la cauallisalion à 7 ulmosphèi'es ubitoluGs 




Fis. 57.— Compi 

I csKi deux étages. Chacun des deux cylindres compresseurs est attelé en 
1 t-^odem i l'un des cylindres du moteur à vapeur. 

LaSgureS^ (page 101) donne la vue d'ensemble de cette iustallation: 
^u premier plan el en avant, on voit le cjlindre compi'esseur à basse 
pression placé à la Huite du cylindre à vapeur & basse pression, el au 
second plan sont les deux cylindres à air el vapeur à haute pression. 

La Dgure 57 donne l'élévalion de l'un des cylindres A vapeur et de 
Van des compresseurs qui lui fait suite. 

Le grand cylindre de O" 65 de diamètre et 1 mèlre de course aspire 
au dehors de l'usine par un tuyau de 0^40 de diamètre, el cooaprime 
l'ïir à 2,8 atmosphères dans un i-éservoir intermédiaire de 3<° 60 de 
Iwigueur et de l^ao de diamètre, placé sous le soi. Le petit cylindre 
de O'nlO de diamètre aspire l'air du réservoir intermédiaire et le 
refoule dans la canalisation principale de la ville, donl le diamètre est 
de 0"300. L'injection se l'ait à l'aide d'eau comprimée. Une première 
pompe foulante envoie l'eau comprimée à6 atmosphères dans le cylindre 
i basse pression et le réservoir intermédiaire. Une purge est établie 
dans ce réservoir pour enlever partie de cette eau. Une seconde pompe, 
comprimani l'eau à 12 atmosphères, envoie l'eau dans le petit cylindre. 
Aiasi que nous l'avons déjà dit, l'idée àe pulvériser l'eau est aban- 
donnée et on se conlenle de la lancer k l'inlérieur du cylindre, pen- 
dant la compression, en un jel puissant 4]ui se brisecontre les parois 
et se mâle à la masse d'air. 

La vitesse normale de la machine est do 50 tours par minute, mais 

it être poussée jusfiu'à "5 touin. 
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On remarquera, sur la figure 57, les deux distributeurs circulaires 
placés à la partie inférieure du cylindre à air et commandés par 
une seule barre d'excentrique. Ces deux distributeurs circulaires, 
qui remplacent les soupapes, se voient en coupe transversale sur la 
ligure 58 et en coupe longitudinale sur la figure 59. 

La figure 58 est une coupe longitudinale du cylindre compresseur à 
haute pression; on voit, à la partie supérieure des fonds, le détail des 
deux tuyaux dlnjection d'eau. 

Les tuyaux d'aspiration et de refoulement sont à la partie inférieure 
du cylindre; le refoulement se fait par les tuyaux extrêmes et l'aspi- 
ration par le tuyau du milieu. 

Dans la position du piston indiquée par la figure 58, l'air est aspiré 
à gauche par Torifice S, passe par Tévidement s creusé dans le distri- 
buteur et entre dans le cylindre C. Le refoulement se fait à droite par 
l'espace d, la soupape logée dans cette partie du distributeur se sou- 
lève et Tair entre dans la canalisation D. L'ouverture et la fermeture 
de l'aspiration se font par une simple rotation du tiroir ; mais, pour 
le refoulement, il y a addition d'une soupape qui empêche l'air com- 
primé de la canalisation de rentrer dans le cylindre et n'établit la 
communication que quand la pression de l'air comprimé dans le 
cylindre est supérieure à celle de la canalisation. 

En résumé, dans cette distribution, l'ouverture et la fermeture de l'as- 
piration se font mécaniquement, ainsi que la fermeture de refoulement. 
Une fois le refoulement fermé par la rotation du distributeur, les 
soupapes logées dans le distributeur redescendent doucement sur leurs 
sièges, grâce aux ressorts à boudin qui les entourent. Si le réservoir 
dans lequel s'effectue la compression était toujours à la même pres- 
sion, l'air comprimé dans le cylindre compresseur atteindrait la 
pression du réservoir quand le piston arriverait à un point déterminé 
et fixe; dans ce cas, les soupapes seraient inutiles et le mouvement 
oscillatoire du distributeur suffirait également pour l'ouverture de 
l'orifice de refoulement. 

Ce genre de distribution permet de donner aux canaux d'aspiration 
et de refoulement une grande section, supprime le mouvement auto- 
matique des pièces mobiles et donne ainsi la possibilité de marcher à 
grande vitesse. Les espaces morts sont, en outre, très réduits ; dans les 
compresseurs que nous venons de décrire, ils ne dépassent pas un 
pour cent du volume du cylindre. 
U a été relevé sur ces compresseurs un grand noml^re de diagrammes 
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par M. le professeur Gutermutfa, qui avait déjà fait te même travail 
sur les compresseurs de la Compagoie Parisienne de l'Air comprimé 
qui ont été décrits précédemment. 

La figure 60 donne deux de ces diagrammes relevés en même lemps^ 
celui de gauche dans les deux cylindres à vapeur, celui de droites 




dans les deux cylindres à air. Les surfaces de ces diagrammes on 
été comparées, d'abord entre elles, puis aux surfaces des diagrammes 
théoriques que donne la courbe tracée d'après la loi de Mariotte. 

Ces mesures ont été faites pour plusieurs allures de la machine, et 
H. Gutermuth les a consignées dans le tableau suivant, que nous ex- 
trayons du Journal de t'Assoàation des Ingénieurs allemands : 
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Il ressort des colonnes 3 el S de ce tableau que le travail mesuré 
d'après le diagramme pris daos le cylindre à air est de 15 à 16 "/n 
supérieur i celui que l'on déduit de la loi de Mariette. 

La comparaison des travaux indiqués dans les cylindres â air et ft 
vapeur (colonnes 5 et 7) montre que le travail produit dans le cylindre 
â air est les 83 centièmes environ de celui produit dans le cylindre 
A vapeur. 

Si, au lieu de comparer les surfaces des diagrammes, on recherche 
1« nombre de mètres cubes produits par cheval, on a les résultats 
i nscrits dans le tableau suivant, lequel se rapporte aux mêmes essais : 
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Il résulte de la colonne 15 de ce tableau, etde la colonne 2 du 
tableau qui le précède, qu'un cheval indiqué au moteur produit 
9"> 77 d'air à 6»"° 10 effectives ou 7"-» 10 absolues. 

Si l'on reprenait, avec des machines identiques, l'air ainsi obtenu 
pour le comprimer à nouveau dans le même rapport, on dépenserait 
encore un cheval Indiqué, et la pression finale des S'^ 77 d'air aspirés 
par le premier compresseur serait de bO atmosphères. 

Comme 9">'77 d'air pèsent environ 12 kilogr., on peut dire, d'après 
les tableaux qui précèdent, que l'on peut comprimer 6 Itilogr. d'air 
à 50 atmosphères par cheval indiqué. 

C'est à peu près le résultai fourni par l'élude des comprosgcura de 
la Compagnie Parisienne d'Air comprimé. 

La consommation d'eau par mètre cube est de 2' 55. 



§ \5. Conclusions. 

Les divers lypes de compresseurs que nous venone dedécrire pré*" 
sent^Dt tous une originalité et un progrès: 

H, Sommelier emploie l'eau comme piston, et lecjlindre est coofr' 
tarament rafraîchi par la circulation de l'eau. 

M. Colladon imagine l'injection d'eau sous pression à travers la 
masse d'air pendant qu'un la comprime. 

M. Mt^karski emploie les compressions étag^es et, après chacune da 
ces compressions, ramène l'air & la température initiale par son pas- 
sage dans un réservoir i nlormËdiaire. Dans son compresseur de la 
marine, il remplace ce l'éservoir par un serpentin plongé dans un bac, 
ce qui perniel de supprimer l'injection d'eau. Le réservoir intfirmé' 
diaire est le plus grand pi'ogrès réaliste pour les compresseurs à liaula 
pression. 

MM. l'opp et RietUei- créent les gigantesques compresseurs de la 
Compagnie Parisienne d'.\ir comprimé; ils peuvent réunir dans cette 
vaste inslallalion tous les perfectionnements connus tant pour la ma- 
chine À vapeur que pour le compresseur. Ils arrivent ainsi â faire 
baisser la consommation de charbon par cheval-heure ou par kilo- 
gramnm d'air comprimé produit à des limites non encore atteintes. 

MM. Lturckliardt et W'eiss im<igineot la compensation pour les es- 
paces morts L>l cendciit ainsi les compresseurs il tiroir pratiques. 
Enlin, M. Strnad réussit A appliquer aux compresseurs les distribu- 
teurs circutaift* Corlisa. 

De CCS diverses descriptions nfsuilent les règles prindpalea sui- 
vantes ft suivr« pour l'élude de l'ensemble d'un projet : 

Einpto)>er des compresseurs verticaux: les soupapes seront mélal- 
tiquM, tk larKi>s oriHctts; leur mouvement pourra être automatique 
ou cvmmiandé ntiH^niqueinenl, les deux svst^mes avant leurs avan- 
lAKOS et leurs iuntnv^nients qui seuiUent se balancer. La vitesse du 
itunpreaseur ne dépai»«ra pas HX> tours par minute. Le rapport de 
ciiutin^^on sera compriâ entre 3,5 et S iH après chaque compression, 
l'Hir passera dans un réservoir intermédiaire où il sera refroidi. 

I.t> r>Undr« el ses fonds seninl à double eoxeloppe pour permettre 
Hiio cin-ul)illitn it'mu trvùde. oti «acore il i«ra plongé dans un bac. Il 
•en Ibil uuo iitjm'tion d'««u A l'inltrieur du t-vUndre i l'aide d'une 
|H^m|w dt< {>>inpiv»>ti>n tAMiu»«ndi«|tftr la nuchioiedu compresseur, 
idlit .|iii> 1.' d.>Mt .11- Ti-^U varitavw U *ihsse. 
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PeDilaot les gelées, l'injeclion dcau à l'inlérieur du cylindre pouriii 
Être supprimi^e cl le n^sonmr inlermédiairc pourra èlrc remplacé par 
ite longs serpcnlins ploneeaot dans tics bacs. 

Enfin, on devra employer de ferles unilés pluWt que d'augmenter 
ic nombre des niachines. 

Dans ces conditions, avec des machines de plus de 300 chevaux, on 
arrive à comprimer à 45 atmosphères, 6 kilogr. d"air par cheval, et i 
ne brûler qu'un kilogramme do charbon pur cheval. 



CiNQUIÈME PAKTIE 
Chargement dea voitures et canaliaatJon. 

§ 1. CUAncEUENT A L' USINE. 

A sa sortie des compresseurs, l'air Iraverse des appareils appelés 
Bêcheurs, dans lesquels il se débarrasse de la plu.s grande partie de 
l'eau qu'il entraîne. 

Le sécheur est construit comme les réservoirs d'air des voilures; 
c'est un cylindre en lôle d'acier de O» GO ile diamètre et de 2 mètres 
de hauteur, fermé par deux calottes. Il est partagé (fig. 61) par une 
cloison A en deux compartiments communiquant par un tube de 
0,âH de diamètre environ. L'air arrive des machines par le tuyau C, 
placé latéralement, bute contre le tuyau B, descend & la partie ia- 
fiîrieure du sécheur, traverse le tube B pour passer dans le corapor- 
liment supériem- et se rend dans la canalisation par le tuyau D. Les 
tuyaux d'entrée et de sortie d'air C et D sont munis de vannes 
permetlant, en cas de besoin, d'isoler l'appareil. Deux sécheurs sont 
placés sur la même canalisation, et celle-ci est disposée de façon à 
liouvoir faire passer à volontt^ l'air dans les deux sécbeurs ou seu- 
lement dans l'un des deux. Dans sa course, plusieurs fois déviée à 
travers le sécheur, l'air se débarrasse de la plus grande partie de l'eau 
qu'il entraîne; celle eau retombe à la partie intérieure de l'appareil et 
s'échappe par le luyau EF, A l'extrémilé duquel est le robinet à 
bisseau F. L'ouverture de ce robinet do purge est réglée suivant la 
quanlité d'eau que l'air abandonne dans le sécheur. Celle eau s' écoule 
par l'enlonnoir G dans le tuyau H, qui la conduit soit à Tégout, soit 
i un réservoir au cas où elle doil être rt'omployée. 

L'air, débarrassé de la majeure partie de l'eau entraînée, se rend 
s la canalisation. 
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Sur la figure 62, nous retrouvons, d gauche du dessin, le luyau par- 
tant des sécheurs, lequel se rend directement d la rampe de charge- 
ment des voilures. Sur ce tuyau est branchée, en A, la canalisation 
AGFHBËqui se rend aux accumulateurs; sur ce dernier parcours, la 
canalisation traverse l'appareil F, auquel M. Hékorski donne le nom 
de déverseur, lequel est encadré entre les deux soupapes d'arrêt Get H : 
noua décrirons un peu plus loin ce dernier appareil. 




FiG. 6t.— Disposition da séchear. 

Surladroitede la figure, on voit une seconde canalisation CG'FH'BE 
également branchée en C sur la conduite des sécheurs et traversant 
un second groupede déverseur et soupapes. Cette seconde canalisation 
sert seulement dans le cas oCi le premier déverseur F est hors de 
service : dans celte hjpolhèao, les soupapes G et H sont fermées, et 
l'air, pour se rendre aux accumulateurs, prend le tn^et ACG'PH'BE, 
au lieu de prendre le trajet AGFHBE. 
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Enfin, un raccordement direct ElD est établi entre la conduite des 
accumulateurs et celle de la rampe de chargement. Cette canalisation 
porte en D, à Tendroit où elle se raccorde avec la rampe de char- 
gement, une soupape de retenue maintenue fermée par un ressort 
agissant de bas en haut et ne s'ouvrant que quand la pression dans la 
canalisation des accumulateurs est supérieure à celle qui existe dans 
la canalisation venant des sécheurs. 

La ligure 63 donne le détail d'un déverseur. Cet appareil, ima- 
giné, comme le sécheur, par M. Mékarski, a pour but de ne laisser 
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FiG. 62. — Installation des déverseurs. 



passer Tair d'une partie de canalisation dans une autre, que quand 

cet air a atteint une pression déterminée par le mécanicien : ainsi 

la conduite C, venant des pompes, ne communiquera avec la 

conduite B, allant aux accumulateurs, que quand la pression de 

Tair venant des compresseurs atteindra 45 atmosphères, si Tappareil 

placé entre les deux conduites a été réglé pour cette pression. 

On voit que le but du déverseur est semblable à celui qu'atteint 

le régulateur des voitures ; aussi est-il construit d'une manière 

analogue. La soupape S, en forme de cloche, qui sépare les canahsa- 

tions C et B est maintenue fermée par la pression d'un caoutchouc YY, 

sur lequel agit l'eau d'une petite presse hydraulique X. L'eau est 

Comprimée dans cette presse à l'aide du piston creux Y, que l'on 

enfonce plus ou moins, en tournant à la main le volant T calé sur la 

tige filetée U. Le piston creux V contient une petite quantité d air 
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donnant de l'élasticité A la pression au cas de légères variation? de 
volume; en outre, le fond de la presse est percé de trous, de manière 
que la pression communiquée à l'eeu par le pistoa poisse se trans- 
mettre au diaphragme en caoutchouc YY agissant sur la soupape. 

Revenons à la figure 62. Si la rampe de chargement des voitures est 
fermie, c'est-A-dire si on ne charge pas de voitures, l'air venant du 




FiG. 63. — Détail d'an déverseor. 



sécheur se rendra dans les accumulateurs dès que la pression attein- 
dra celle pour laquelle on a réglé la petite presse hydraulique du 
déverseur, soit par exemple SA atmosphères. Les accumulateurs se 
chargeront donc d'air à cette pression. 

Supposons que l'on charge une voiture et que l'on ouvre par con- 
séquent la rampe de chargement. La pression de l'air baissera im- 
médiatement dans la cHoalisalion des Bêcheurs, et la soupape de 
relenuo D s'ouvrira, laissant pénétrer ainsi, dans la rampe de char- 
gement, l'air venant des accumulateurs. Quand la pression dans les 
accumulateurs aura baissé au-dessous de la pression que peuvent 



donner les pompes de campresaion qui conLimient à envoyer l'Hir | 
duns lu canalisalion des sécheurs, la soupape de retenue D se fermera ,1 
ot l'air compiimi' venant des pompes se rendra dicectement dans les i 
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Fi<i. 65. -- Enfcinhlu de rinslillatioii itfs boncbes de cbargenieiit. 

r^rvoii's d« ta mturc. I,ps cboeos conlinucront ainsi jusqu'i œ que 1 
l'nirilanïtcK t^scrvuîrs ail alleinl U pression de cliargemenl detfri 
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l'air dans les réservoirs de la voiture ne peut donc pas monter au- 
dessus de la limite fixée à l'avance, ce qui évite toute chance d'accîdeat. 
En résumé, grâce au mouvemeol automatique des soupapes, le char- 
gement de la voiture se lait d'abord par l'air emmagasiné dans les 




?ui. 67. — Chaïf emeol des 



de la ligne de Saint-Augustin i Vincennes. 



oecomulateurs, puis est complété par les pompes : la pression de char- 
gement est limitée par le déverseur. 

La figure 64 montre une batterie d'accumulateurs dans lesquels 
l'emmagasine l'air comprimé entre les chargements des voitures. Ces 
accumulateurs sont formés de cylindres en lôle d'acier de 500 litres 
de capacité chacun ; leur nombre dépend de la puissancedes machines 
et de l'écart entre les chargements. Sur la figure 64, la batterie des 
Bccumutsteurs est partagée en deux sections, en sorte qu'avec les sou- 
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papes dont sont munies les canalisations, on peui isoler à volonté 
chacune des deux sections en cas de réparation. A l'extrémité gauche 
des canalisations des sections d'accumulateurs, on remarquera les 
soupapes de sûreté à ressorts. Chaque cylindre a 2°» 30 environ de 
hauteur et 0™60 de diamètre; il porte un trou d^homme à la partie 
supérieure et un robinet de purge a la partie inférieure; les brides 
des tuyaux d'arrivée d'air sont boulonnées à la partie centrale. 

Le chargement dans l'usine se fait le long d'un mur, contre lequel 
aboutissent perpendiculairement autant de voies que Ton désire char- 
ger de machines à la fois. Ces voies sont munies de fosses permettant 
la visite des mouvements pendant le chargement (ûg. 65). On voit contre 
le mur les conduites d*air et de vapeur sur lesquelles sont branchés 
les tuyaux aboutissant aux bouches de chargement. 

Chacun de ces derniers branchements est mobile autour d'un axe 
horizontal et continué par un serpentin en cuivre rouge (voir le détail 
fig. 66), lequel est terminé par un raccord à oreilles, fileté et muni 
intérieurement d'un caoutchouc embouti en forme d'U formant joint 
autoclave. Les bouches de chargement de la voiture se trouvent sur 
le côté et sont terminées par une partie filetée. Le chai^eur n'a qu'à 
relever le branchement mobile partant du mur, le pousser contre la 
bouche de la voiture, ce qui est facile à cause de la flexibilité du ser- 
pentin, et à faire effectuer deux ou trois tours au raccord fileté pour 
créer un joint étanche grâce au caoutchouc embouti. 

La figure 67 montre une voiture pendant son chargement à l'usine; 
on voit également au premier plan deux bouches de chargement inoc- 
cupées. 

§ 2. Chargement sur la voie publique. 

Le tramway de Nogent-sur-Marne à Bry, appartenant aux Chemins 
de fer Nogentais, a été, croyons-nous, le premier où le chargement 
de vapeur et d'air comprimé des réservoirs des voitures ait été effectué 
loin des usines de compression d'air. Une canalisation de près de trois 
kilomètres de longueur amène Fair comprimé sur la place de Bry- 
sur-Marne à une bouche de chargement. Dans le voisinage de cette 
bouche se trouve un petit hangar, sous lequel est installé un groupe 
de deux petites chaudières verticales de 4*" 50 de surface de chauffe 
chacune, produisant la vapeur à sept atmosphères nécessaire au 
chargement du réchauffeur d'air de la voiture. Une bouche de char- 
gement de vapeur est installée près de celle de chargement d'air, en 



îiorle que l'uppro vision ne ment li'air et de vapeur se fait eo ud< 



tule 




Cette petite iaslollation, construite en 1891 par M. Mékarâki, est 
très sutllsante pour un service au ijuurt d'heure, et peut être prise 
comme modèle dimsdes casanalogues. 
La canalisation est faite avec des 
lujaux en fonte de 3 centimètres de 
diamètre intérieur et de 1 centimètre 
d'épaisseur (0(;. 6g). Les tuyaux sont 
terminés par des brides venues de 
fonte et portant, l'une une gorge, 
l'autre une saillie circulaire, tournées 

, , , , , j !, r""' *^' —Joint "le la lanaliialion 

loules deux et pouvant pénétrer ^^ p^^. 

exactement l'une dans l'autre. On 

place dans la gurge circulaire, soit un anneau en plomb, soit une bague 
en cuivre lougc et, en serrant les boulons ijui traversent les brides, 
on forme, en écrasant la rondelle do plomb ou de cuivre, un joint 
complètement è (anche. 

Le petit hangar (dg. 69) od se trouvent les deux chaudières à vapeur 
[dont une de rechange) a 3 mètres de largeur sur 4 mètres de lon- 
gueur. En face des chaudières sont rangés quatre accumulateui's d'air 
pareils à ceux que nous avons déjà di3critsi leur capacité totiUe est de 
2 mètres cubes; ils sont alimentés par la canalisation souterraine 
venant de l'usine centrale. L'air qui se rend à la bouche de churge- 
meot vient de ces réservoirs, en sorte que la voiture reçoit d'eux une 
première partie de son approvisionnement, et il no vient delà canalisa- 
tion qu'un complément, ce qui diminue la quanlilé d'air qui doit 
venir instantanément de l'usine; les pertes de charge se trouvent 
ainsi réduites. 

Lee bouches de chargement, placées le long de la voie, ont 1 mètre 
de hauteur. La liaison entre la voiture et chacune des bouches se fait 
â l'aide de deux tuyaux en cuivre portant des écrous à leurs ex- 
trémités, et se vissant, d'un c6té, sur les bouches placées sur la voi- 

' lura et, d'autre part, sur les bouches placées sur la voie, 

n lace de l'usine centrale des Chemins de fer Nogenlais, la bouche 

L déchargement, au lieu de sortir du sol, comme à Bry, s'arrête au 
niveau du sol et est cachée par une plaque en fer ; l'installation est 
la même qu'à Bry, sauf que lo tuyau de liaison en cuivre est plus 
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Le long de la voie du tramwa; de Saiol-Augustin i. Vinceanes, se 
trouve, i la Vitlette, un chai^meot sur la voie publique dont la 
figure 70 donne une vue détaillée. Les bornes de chargement sont 
encore en saillie, mais le tuyau de raccord en cuivre avec écrous 
à chacune de ses extrémités est supprimé. H. Hékarski a donné au 
tuyau eu cuivre qui monte dans la borne la forme d'ua serpentin, de 
façon qu'il ait une flexibilité suffisante pour être amené par une simple 
poussée en contact avec l'automobile dont la bouche de chargement 
est placée latéralement. La liaison entre le serpentin et l'automcAile 
ne se fait plus, comme à Bry, par un simple écrou en bronze, que 
l'ouvrier est obligé de serrer i fond pour obtenir le joint, mais par 




FiG. 69. — Usioe de chargeioent de Bry-sor-Harne. 

un raccord muni intérieurement d'un caoutchouc embouti en forme 
d'il, en sorte que deux ou trois tours donnés au raccord suffisent pour 
obtenir i'étanchéité. Un ouvrier met une demi-minute pour raccorder, 
par ce procédé, les réservoirs de l'automobile avec la canalisation 
fixe, et pour ouvrir les vannes laissant passer l'air ou la vapeur une 
fois le raccord fait. La durée totale du chargement d'une voiture en 
air et eu vapeur est de deux minutes et demie, tout compris ; c'est 
moins de temps qu'il n'en faut pour la descente et la montée des 
voyageurs à une station, en sorte que ce cliai^ment sur la vole pu- 
blique est sans jnQuence sur l'horaire de la marche des voitures. 




FiG. 70, — Cbargement sur la voie publique du tramways do la ligne 
Saint-AuguBlin-ViDceunee, 
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Comme dernier exemple de chargement sur la voie publique, nous 
aHons décrire l'appareil automatique imaginé par HH. Popp et Conti 
pour leurs voitures à petits approvisionnements d'air et à chargements 
fréquente. 

La bouche de chargement que porte l'automobile est placée dans 
son axe et à sa partie inférieure, de fa^on à s'ouvrir du ciïté du sol : 
la figure 71 la montre vue en bout, et la figure 73 vue de côlé. Cette 
bouche A, de forme très allongée dans le sens de l'axe de la voiture, 
porte sur son pourtour un boudin a a en caoutchouc destiné à élre 



FiG. 71. — Vue en boat d'âne boucbe de chargement, système Popp et (^ntj. 

gonflé et à faire joint étancbe quand on y iatroduira le branchement B 
amenant l'air comprimé de la caDalisalion souterraine. L'extrémité 
du branchement B de la canalisation souterraine est fortement 
aplatie dans le sens de l'aie, de manière i s'engager et A être ssrrée 
entre les deux lèvres en caoutchouc de la bouche de chargement de 
l'automobile. 

Voyons maintenant comment la manœuvre se fait automatiquement. 

Le branchement vertical venant de la canalisation souterraine est 
placé dans l'axe de la voie. Quand l'automobile approche de ce bran- 
chement, l'une de ses rouesd'avanl appuie sur une pédale à ressorts c, 
placée entre l'un des rails et son contre-rail ; le mouvement de cette 
pédale fait tourner d'une dent une roue i rochels (Gg. 72), qui com- 
mande un distributeur d'air comprimé communiquant avec la cana- 



I 



_ 12S — 

lisalion et eonslruil (te lolle fai;0Q qu'une rotation d'une dent de la 
roueù rochels l'ouvi-e, tandis qu'une roLation do deux dénis le ferme. 
Oq voit que l'auiomobilo ayant deux roues sur un même rail, ouvrira 
le dislrlbuleur au passage de la 
roue d'avant et le fermera quand 
passera la roue d'arrière. 

Le mécanicien ayant rrauchi la 
pédale, arrête sa voiture quand le f,o. ^t_ _ Vue de la pédale, 

branchement de la canalisation 

est à peu près en face de la bouche de l'automobile, ce dont il est 
averti par un rep*re placé sur la voie; du reste, la forme allongée de 
la bouche de chargemeat permet un certain jeu dans cette [loaition 
d'arrêt. Cependant, 
l'ouverture du dis- 
tributeur par la pé- 
dale produit plu- 
sieurs effets succes- 
bKs : la plaque E, 
qui recouvre le puits 
où est le branche- 
ment souterrain, 
s'ouvre, ce branche- 
ment se soulève, 
venant s'engager 
entre les lèvres de la 
bouche de charge 
ment de l'automo- 
bile, enfin, l'air de 
la canalisation s'in- 
troduit dans ce bran - 
cheraent, mais reste 
encore ariélé par un 
cli^t placé prËs de 
son ori fice s u pé rie u r . 

Les réservoirs d'air comprimé de l'automobile n'étant jamais com- 
plètement épuisés, lo mécanicien fait communiquer ces réservoirs, 
il l'aide d'un robinet disposé à cet effet, avoc les caoutchoucs qui con- 
tournent la bouche de chargemenl, et aussi avec celle bouche de charge- 
ment elle-même. L'air comprimé gonlle les caoutchoucs et fait joint, 




FiG. 73. — Vne latérale delà bouche de cliar^cii 
Popji Et Contl. 
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laire, du c6té opposé, une Rorge pouvant logerlé tenoD précédent; c'est 
dans cette gorge que sera placé l'anneau de plomb on de cuivre rouge 
dont le serrage produira le joint. Les deux brides sont mobiles : elkï 
sont enfilées sur le tuyau avant la soudure des bagues; leur serrage 
est obtenu par trois boulons de O" 032 de diamètre. On remarquera 
sur la figure 14 que la saillie et la goi^ sont tournées A cheval sur la 
soudure et que, par suite, une fuite par celte soudure sera encore 
arrêtée par le joint. La mobilité des brides rend facile le remplace- 
ment d'un tuyau dans une canalisation existante. Si les brides soni 
fixes, la correspon- 
dance des trous ne 
s'obtiendra généra- 
lement pas à la fois 
aux deux extrémités 
du tuyau intercalé, el 
il sera nécessaire de 
démonter Tune d'el 
les. Si au contraire, 
elles sont mobiles, il 
suffit de les faire tour- 
nersur elles-mêmes, 
pour amener la coïn- 
cidence des trous. 

La figure 76 donne 
le joint imaginé par 
H. Leclaire. A chaque extrémité du tuyau en fer, est rivée une 
manchette préparée à l'avance et portant elle-même le collet contre 
lequel vient s'appliquer ta bride tournante. Chacune des deux extré- 
mités à joindre étant ainsi munie de sa manchette et de sa bride, il 
sulHt, pour produire le joint, d'interposer une matière quelconque 
entre les deux manchettes et de serrer les brides l'une contre l'autre 
au moyen des boulons de serrage. 

La figure 77 représente le joint adapté par la Compagnie des chemins 
de fer Nogenlals pour la canalisation d'air que j'ai fait établir entre 
Neuilly-sur-Harne el Vincennes, et dont la longueur est de 4 kilumélrcs. 
La question d'économie a fait renoncer aux brides mobiles ; les extré- 
mités des tuyaux en fer eonl rabattues par-dessus les t>rides en fer, 
lesquelles sont brasées sur le tuyau. La canalisation a 0*" 01 de dia- 
mètre intérieur, les parois du tuyau ontOi"003 d'épaisseur, la pression 




FiG. 76. — Joint à maDchette. 
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de l'air est de 50 atmosphères. Les tuyaux de ce système reviennent 
à 2 francs le mètre courant. Pour éviter les arr/its en cas d'accidents, 
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FiG. n. — Canalisation de Nogent. Joint des tuyaux entre eux. 

il y a deux canalisations parallèles, fonctionnant à la fois en marche 
normale. Aux points bas de chaque canalisation sont installés des pur- 




tra. 







FiG. 78. — Canalisation de Nogent. 
Vonne de sectionnement et robinets de purge. Plan. 




FiG. 79. — Coupe transversale 
de la vanne de sectionnement et du robinet de purge. 
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geurs suivant la disposition indiquée par les figures 78, 79 et 80. Ces 
purgeurs sont formés de cylindres en fonte A portant deux tubulures 

destinées à recevoir, 
Tune le robinet de 
purge H, l'autre une 
vanne de sectionne- 
ment B. Cette vanne 
de sectionnement , 
montée sur la cana- 
lisation, est encadrée 
de deux tubulures C 
et D; supposons (fig. 
78) que la canalisa- 
tion E soit en répara- 
tion : on fermera la 
vanne B et on placera 
entre les tubulures D et C des canalisations parallèles, le tuyau en S 
indiqué en pointillé. Les tubulures I et J, placées près des branche- 
ments, servent à recevoir des manomètres. Enfin, tous les 10 mètres 
environ, sont inter- 
calés, au départ de 
la canalisation, des 
tuyaux contournés 
en cuivre rouge, don- 
nant de la flexibilité 
à Tensemble de la 
conduite dans les 
hypothèses d'un tas- 
sement ou d'une dila- 
tation produite par 
la chaleur de Tair 
comprimé à sa sortie 
des compresseurs . 
Cette tuyauterie a été exécutée par M. Roiran, chef de dépôt des 
Chemins de fer Nogentais. 

La figure 81 reproduit le joint adopté pour la grande canalisation en 
fonte de 16 kilomètres de longueur et de 0™ 300 de diamètre de la 
Compagnie parisienne d'air comprimé ; le joint est obtenu par le ser- 
rage entre deux brides mobiles de deux anneaux de caoutchoac écar- 




FiG. 80. — Coupe longitudinale 
de la vanne de sectionnement et du robinet de parge. 
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tés par un bout de tobe en ter. Les brides loat «mpl^meat eail^i 
SOT le luyaa ; elles oe serreot donc eo aucune t^oo i relier '.e* 
lujanimtreeux.et 
cela Décessite des 
précintitHiB pour la 
butée de tous les 
coDdeB, Ce joint est 
Irts suffisant comme 
étanchéilé pour les 
fasmaa de 6 A 7 
UnxKpbèreB : aux 
C3SUS, OD a constaté 
que la canalisation 
Deperdait par heure, 
su 16 kilomètres de 
iODgueor, que 3 Vo 
de soD volume d'air. 
Le joint destuyanx 
en fonle de l'instal- 
lilioii d'Offenbach, 
^t nous avons dé- 





Snenr.De perdait par , , , „ 

t^ , , , Pio. 81. — Joint adopté par la Compagnie pansicime 

fenre que 1 "/« de j'air wmprimé. 

Mn lolume. 

^ joints que nous venons de décrire (6g. 81 et 82) ne sont pas 
IVUtables aux pressions élevées employées pour les tramways. 



Pbut compléter ce qui 



a canaligatioDB, il nous reste A 



>vu[ compléter ce qui concerne tes canaugaiions, ii nous resie u 
fwla des pertes de cbai^e. Qnand l'air est à pression élevée, ce qui 

''1 le cas <lea canulisiilioos pour tramways, la perte de force qui ca"-- 
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respond à une perte de charge, même importante, est peu de chose. 
Ainsi, prenons la canalisation des tramways de Versailles, où la pres- 
sion de l'air est de 80 atmosphères, la perte de charge, pendant les 
chargements, est de 2 atmosphères. 

La perte de travail par mètre cube aspiré, est égale au travail 
qu'il faut effectuer pour élever de 78 à 80 atmosphères, la pression 
de ce mètre cube d'air, soit 253 kilogrammètres. Or, le travail qui 





FiG. 82. — Joint de la canalisation d'Offenbach. 

a été dépensé à l'usine pour porter de 1 à 80 atmosphères la pression 
d'un mètre cube d'air, est de 45247 kilogrammètres. La perte de 
travail relative est donc / 

253 



45:247 



ou un peu plus de V2 Vo« 



C'est là un des grands avantages de Tair comprimé à haute pression 
pris comme moyen de transmission de force à distance. 



§ 4. Pertes de charge dans les canalisations. 

Néanmoins, il est nécessaire de déterminer le diamètre des conduites 
d'après la pression que l'on veut avoir à l'extrémité de la conduite et, 
à cet effet, on est amené à calculer les pertes de charge que l'air subit 
sur son parcours. 

L'étude théorique du mouvement des gaz dans les conduites a tenté 
plusieurs mathématiciens : Zeuner a recherché l'effet du frottement 
dans l'écoulement adiabatique par un orifice ; M. Haton de la Goupil- 
lière a déterminé la durée du remplissage et de la vidange des réser- 
voirs d'air comprimé. On emploie généralement pour calculer les pertes 
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de charge des formules résultant d*ftxpériences et dérivées de celles 
établies par de Prony et Darcy pour les conduites d'eau : 

dans laquelle H est la perle de charge, L et D la longueur et le dia- 
mètre de la conduite, K un coefficient constant, u la vitesse moyenne 
du fluide parcourant la conduite, a et 6 des coefficients donnés par les 
tables et variant, d'après Darcy, avec le diamètre de la conduite. 

Darcy a reconnu que pour des tuyaux en usage depuis quelque 
temps et pour les vitesses u généralement employées, on peut négliger 
le terme au et remplacer la formule [1] par la suivante : 

^ = ^6.„«, [2] 

&! étant un coefficient variant, lui aussi, avec le diamètre. Cette se- 
conde formule s'écrit généralement sous une autre forme : désignons 
par Q le débit par seconde de la conduite, on a : 

Q = Çxw d'où: w= 1,273^, 

et: 5=:^Q2 = aQ2, [3] 

a étant un coefficient variant avec D, dont M. Darcy a donné les 
diverses valeurs pour les diamètres usuels des conduites dans une 
table qu'il a dressée à l'aide de ses expériences. 

Eospériences de M. Arson, — M. Arson a fait de nombreuses expé- 
riences à la Compagnie Parisienne du Gaz sur l'écoulement, dans les 
conduites, de l'air à une pression s'écartant très peu de celle de l'at- 
mosphère, et sur le gaz d'éclairage, dont la densité est 0,41 de celle de 
l'air, n en a déduit la valeur suivante en mètres d'eau de la perte 
de charge : 

S = 0,005173 g {au + 6u«). [4] 

Cette formule diflère de celle de Darcy par l'introduction du fac- 
teur d, qui représente le poids du mètre cube de gaz circulant dans la 
conduite. L'eau étant incompressible, sa densité, invariable avec la 
pression, n'entrait, dans la formule de Darcy, que dans la composition 
de la constante ; on conçoit qu'au contraire, le frottement soit, pour 
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les gaz, fonction du nombre de molécules frottantes. Les coefficients 
a eib varient avec le diamètre de la conduite, et M. Arson a donné, 
avec sa formule, une table des valeurs de ces coefficients pour tous les 
diamètres usuels. 

Expérienœs de M. de Stockalper, — Il a été fait, au Saint-Gothard, 
quelques expériences sur deux canalisations de diamètres différents, 
destinées à transporter de l'air comprimé à 6 atmosphères, et il a été 
reconnu que la formule de M. Arson donnait, pour cette pression, des 
chiffres trop élevés pour la valeur des pertes de charge. M. de Stoc- 
kalper a proposé la formule suivante : 

ïï = «dQ2, [5] 

qui ne diffère de celle [3] de Darcy que par l'introduction du fac- 
teur d de la densité. Les valeurs à prendre pour a sont celles que 
Darcy a données dans sa table pour les conduites d'eau. 

Expériences de M, Devillez. — M. Devillez a opéré sur deux canali- 
sations d'air comprimé à 5 atmosphères environ, et a déduit de ses 
expériences la formule : 

S =0,00000004144 ^^^ 



L ' 1)1.373 

Cette formule donne la perte de charge en colonne de mercure 
sans le secours d'aucune table : on voit que la perte de charge croit 
plus vite que le diamètre ne diminue ; c'est ce qui résultait des tables 
de Darcy. M. Devillez a reconnu aussi que la perte de charge n'aug- 
mentait pas aussi rapidement que la densité, mais n'a pas exprimé 
dans sa formule la loi de cette variation. 

Expériences de M, Riedler. — Enfin, M. Riedler a fait de nombreuses 
expériences sur la grande canalisation de 16 kilomètres et de 0™ 300 
de diamètre, établie par M. Popp pour la Compagnie Parisienne d'air 
comprimé. M. Riedler n'a pas condensé ces expériences dans une 
formule ; il donne simplement un tableau qui résume les résultats 
trouvés et que nous reproduisons ci-après. Il déduit de ces expé- 
riences que les formules employées jusqu'ici fournissent des pertes de 
charge trop élevées, et doivent être considérées comme donnant des 
limites supérieures. 
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Expérieruxt d'Anzin. — H. Ledoux a proposé, pour le calcul des 
pertes de charge, la formule suivante : 

pî - ^ = 2 X 0,00091 î^ L X Ri. 

Pi et Pi sont les pressions de l'air aux extrémités de la conduite, 
R = S9,28 pour l'air et ( est la température absolue de l'air ; les autres 
lettres déugnent les mêmes quantités que dans les précédentes for- 
mules. Le coefficient O.OOO&l a été déduit d'expériences failes à Anzin 
sur des conduites en fer de 100, 71 et 47 millimètres de diamètre; 
la pression de l'air était au départ de 5 à 6 atmosphères. 

Enfin, M. Lorenz, en étudiant les expériences de MM. Slockalper, 
Devillez et Riedler a proposé de tes condenser dans la formule sui- 
vante : 

" p, + p! "» i D " 
_ 0.B2 

Leg lettres que renferme cette formule désignent les mêmes quan- 
tités que précédemment. 
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§ 5. Installation d'une usine d'air comprimé pour tramways 

ET d'un dépôt. 

Pour un réseau de tramways bien groupé dans un cercle d*une 
quinzaine de kilomètres de rayon, il est bon de n'avoir qu'une seule 
usine de production d'air comprimé. Cette usine sera placée à peu 
près dans la partie centrale du réseau, de façon à réduire la lon- 
gueur de la canalisation qui amène l'air aux bouches de chargement 
établies vers le milieu du parcours de chacune des lignes. Si ces bou- 
ches de chargement sont trop éloignées de l'usine centrale pour qu'il 
soit possible d'y amener également la vapeur, on établira dans leur 
voisinage un petit poste de production de vapeur, dans le genre de 
celui de Bry-sur-Marne, que nous avons précédemment décrit. 

En comprimant l'air dans une seule usine, on a l'avantage d'avoir 
pour les machines de fortes unités qui produisent l'air à meilleur 
compte et* qui nécessitent un personnel plus restreint et d'une sur- 
veillance plus facile qu'une série de petites usines disséminées. Les 
frais de premier établissement sont, en outre, plus faibles et le nombre 
de machines de rechange moins élevé. 

Le groupement face à face des machines sera préféré au groupe- 
ment en ligne : ainsi, pour un réseau ayant besoin pour son exploi- 
tation d'une force de 1000 chevaux, on créera trois unités de 
500 chevaux, dont une de rechange. Ces trois machines occuperont 
trois sommets d'un carré, le quatrième sommet sera réservé pour 
une machine supplémentaire, au cas de la création d'une ligne nou- 
velle ou d'une augmentation dans l'intensité du service. Une personne 
placée au centre des quatre machines, les voit sans se déranger, ce 
qu'elle ne pourrait pas faire si elles étaient en ligne. 

Le chargement, les remises, l'atelier de réparation, seront groupés 
autour de l'usine de compression d'air, de même les bureaux et les 
logements du personnel. 

A ce point de vue, l'usine centrale des Chemins de fer Nogentais, à 
la Maltournée, est très bien distribuée : la figure 83 en donne le plan. 
Elle est construite le long de la route que parcourt le tramway, et 
dans le voisinage de la Marne. Devant le dépôt sont établis, sur l'ac- 
cotement de la route, des voies de garage et des bouches poiu* le 
chargement des automobiles. D'un côté de l'entrée du dépôt sont les 
bâtiments de l'exploitation, du contrôle, et les salles d'attente des 
voyageurs ; de l'autre côté, et également en façade sur la route, sont la 
direction, la caisse et la comptabilité. 




\ 
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L'intérieur du dépAt est relié & la ligne du tramway par une voie 
papMtdicolaîre et une plaque tonmaole. Cette voie conduit au cha- 
riot roulant qui d twu ' t la remise des voitam ; sur son parconrs, elle 
traverse une série de plaques tournaDtee qui peuvent conduire à vo- 
lonté, et par une seule manœuvre, la machine soit en face de l'une 
des bouches de chargement de l'usine, soit sur l'une des fosses de 
l'atelier de réparation. 

Les machines et les chaudières sont installées en arrière du bâti- 
ment de resploitaticm ; nne pompe, reliée à la Hame par une canali- 
sation, envoie dans deox réservoirs, placés au-dessus du bUiment des 




- Élévatiaa de l'i 



accumulateurs, l'eau nécessaire au service de l'usine. Le parc à char- 
bon est au fond de la cour du bâtiment des chaudières; une petite 
voie de 0^60 le relie au bord de la Marne, lors des arrivées des ba- 
teaux de charbon. 

La figure 84 est la vue de ce dépAt prise de la route. 

Le plan du dépôt principal des tramways de Nantes est donné par 
la Ggare 8S. Le chargement est au fond de la cour d'entrée, et les au- 
tomobiles y arrivent directement par deux voies parallèles desservies 
par deux plaques tournantes placées sur la voie du tramway. La re- 
mise des mactiines est â droite du chargement et lui fait suite ; elle 
est traversée par un ctiariot roulant. Les chaudières, les compresseurs 
et l'atelier de réparation sont â l'arrière. 



Les dépôts de Boulogne et de Lagnj sont plus modernes, mais 
moÎDS bien disposés parce qu iIb ont été établis d la place de dépôts 
de chevaux on a d& utiliser des bâtiments existants et des terrains 




Fis. 85. — Plan du dépût des tramways de Nantes i Doalon. 

dont la disposition se prétait mal à des voies ferrées. Il en est de 
même du dépôt de la ligne d'Arpajon, établi en partie dans la zone 
militaire : on a été amené à adopter pour les bâtiments une dispo- 
sition particulière. 

Les dépôts de Nantes et de la Halloumée, construits de toutes pièces 
pour un but déterminé, dans de vastes terrains, où l'on n'était pas 
gêné par des servitudes, sont les seuls qui puissent être donnés 
comme exemples. 



SIXIÈME PARTIE 
Dlvera modes de transport par l'air comprimé. 

§ 1. Chemins de feh athosphébiques. 

Nous avoQS décrit jusqu'ici des machines emportant avec elles un 
appro vision Dément d'air comprimé plus ou moins fréquemment re- 
nouvelé; mais d'autres procédés permettent encore d'employer l'air 
comprimé comme moyen de transport. 

Le principal consiste à avoir, le long du parcours, une canalisation 
d'air dans laquelle peut se déplacer un pistou relié d'une manière 
quelconque à une voiture pouvant recevoir les voyageurs ou les mar- 
chandises. La canalisation jouo dans ce cas le râle d'un long cylindre 
dans lequel on comprime ou rarélie l'air d'un cAté du piston. 

C'est sous cette dernière forme que l'air comprimé a tout d'abord 
été appliqué aux transports. Nous avons rappelé, au début de cette 
élude, une machine de ce genre présentée en 1687 par Denis Papio 
à la Société royale de Londres. Une pompe, actionnée par une roue 
hydraulique, aspirait l'air dans une longue canalisation métallique où 
se déplaçait un piston relié par des câbles au fardeau i transporter. 
Cette idée fut reprise en 1SI0 par un Danois, Medhurst, qui publia 
sur ce sujet une brochure intitulée : » Nouvelle méthode pour Irans- 




Liaison du piston avec le wagon-direcleur. 



porteries effets et les lettres par l'air ». Cet Ingénieur proposait de con» 
truire un canal de 6 pieds de haut sur 5 de largeur, contenant un 
chemin de pierre ou de fer parcouru par un wa^n-pislon dont le 
déplacement serait produit par l'aspiration de l'air d'un côté de la 
conduite. C'était L'idée de Papio appliquée à un objet déterminé. 
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FiG. 87. — Coupe transversale. 



£n 1824, un Anglais, Vallance, exagérant l'idée de Medhurst, mit 
des voyageurs dans le wagon-pislon. Enfin, Medhurst transforma en 
1827 son projet, et, reprenant la conduite métallique de Papin, la 
fendit longitudinalement, de manière que le piston qui la parcourt 
pût transmettre son action à l'extérieur, à Taide d'un appendice qui 
lui était fixé. Medhurst fermait la fente longitudinale après le passage 
du piston à Taide d'une 
soupape à eau qui donna 
de mauvais résultats et 
amena l'abandon momen- 
tané du système. 

Deux constructeurs an- 
glais, Clegg et Samuda, 
reprirent en 1838 ce mode 
de traction avec un nouveau 
type de soupape que repré- 
sentent les figures 86, 87 et 

88. En A est le tuyau nervé formant cylindre, établi le long de la voie ; 
la fente longitudinale, placée à la partie supérieure , est encadrée 
d'une feuillure où se loge la soupape B (fig. 88). Cette soupape est 

formée d'une lanière 
J^,, continue en cuir, 

consolidée par deux 
lames de fer de 
même longueur en- 
tre lesquelles elle est 
rivée. La bande de 
cuir, est fixée sur 
l'un des côtés de la feuillure par une tringle en fer serrée par les bou- 
lons à crochet C; ainsi, le cuir forme charnière sur toute la longueur, 
et sa flexibilité lui permet, tout en laissant passer la barre d'attelage, 
de fermer la fente en avant et en arrière de cette barre. La fermeture 
est complétée par une composition d'huile et de cire placée dans la 
rainure D, laquelle colle le cuir sur sa feuillure. La figure 86 montre 
le piston en élévation : E est le piston, continué par sa tige F, laquelle 
porte la barre d'attelage G encadrée par les quatre galets H et terminée 
par le contrepoids I qui équilibre tout le système autour du point G. 
Les galets H soulèvent la soupape au passage de la barre d'attelage et 
la déposent dans sa feuillure après ce passage; elle y est définitive- 



C 




Fig. 88. — Détail du joint longitudinal. 
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ment appliquée par la pression d'un galet K placé & l'arrière du wa- 
gon attelé an piston. 

Ce type de chemin de fer atmosphérique, essayé d'abord k Londres, 
fut appliqué en 1S43 prés de Dublin. Le succès de cette première ins- 
tallation décida le Gouvernement frani^ais i adopter ce système sur ta 
rampe du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, située entre celte 
dernière ville et Montesson. Le chemin pneumatiqueavait^ 500 mètres 
de longueur, le diamètre intérieur du tube était de 0<» 63; le train ordi- 
naire s'arrêtait à Montesson, où l'attelage du piston le saisissait et 
l'amenait en trois minutes à Saint- Germain. Les machines qui raré- 




Via. S9. — Compresseur du chernis de fer de Saint-GermaiD. 
fiaient l'air derrière le piston se composaient de deux moteurs hori- 
zontaux de 200 chevaux, commandant, par un engrenage de S'^ de 
diamètre, des pompes â air verticales en état d'aspirer 4"" d'air par 
seconde. 
La figure 89 donne la coupe verticale de l'un des deux corps de 
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pompe : il est formé par un cylindre d'ane seule pièce de 2°>50 de 
diamètre entouré d une chemise en tôle destinée à recevoir un courant 
d'eau froide. Chaque fond est muni d'un clapet d'aspiration et d'un 
clapet de refoulement : les premiers sont équilibrés; les seconds sont, 
en outre, pourvus d'un système de ressort formé par une pompe à air 
(fîg. 90) dont le cylindre est percé d'un trou 
d'une ouverture réglable à volonté. Nous 
avons déjà décrit ce système de rappel quand 
nous avons parlé des compresseurs Riedler 
de l'usine d'air comprimé du quai de la 
Gare. La vitesse normale des pistons était 

de 0°*40 par seconde, celle des pistons vapeur 

était cinq fois plus grande. Pour donner 

une idée de l'importance de ces anciennes 

machines, nous rappellerons que le poids 

des pompes et des moteurs, non compris les 

générateurs, s'élevait à 450 tonnes. 

Comme il n'y avait qu'un train par heure, ces machines mar- 
chaient 3 minutes sur 60. Aussi, la traction était-elle coûteuse, comme 
l'indiquent les chiffres suivants, établis pour deux années : 




FiG. 90. — Presse à air for- 
mant ressort poar les 
clapets. 



1850 



Combustible par kilomètre parcouru Fr. 1,350 

Conduite des machines 0,607 

Entretien et surveillance de la soupape 0,822 

Totaux Fr. 2,779 



1851 

0,884 
0,607 
0,630 

2,121 



Ces prix élevés amenèrent, en 1859, l'abandon sur la ligne de 
Saint-Germain, de ce mode de traction, qui fut remplacé par des loco- 
motives ordinaires. 

Ce système s'applique bien à de fortes rampes, et il est probable 
que l'on y reviendra, car, par l'emploi de réservoirs d'air et aussi 
grâce aux progrès accomplis et aux compresseurs économiques dont 
on dispose aujourd'hui, les prix rappelés ci-dessus pourraient être 
réduits de plus de moitié. 

M. Gonin a étudié, il y a quelques années, et essayé avec succès, à 
Genève, un nouveau type de soupape longitudinale, dont les figures 
91 et 92 donnent le détail. Dans la canalisation d'air comprimé A 
se meut le piston continué par la barre d'attelage H, reliée extérieure- 
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ment au chariot- tampon F roulant sur les rails E. I^ baie longitu- 
dinale est fermée par la soupape B à section trapézoïdale, flexible 
dans le sens de sa longueur; au repos, cette soupape est suspeadue 
par des tiges verticales à un fer méplat C qui vient se placer sur les 
lèvres de la baie. Au passage de l'attelage, qui l'entoure de ses deux 



— ( 




FiG. 91. — Coupe 



bras, la soupape se relève; enfln, lorsque arrive le pishin, elle vient 
s'appliquer dans son siège trapézoïdal. Le mouvement de la soupape 
est obtenu au moyen de galets de friction L et K. Le mode de suspen- 
sion de la soupape permet de lui donner un mouvement régulier 
qui évite la torsion à laquelle était soumise la soupape Cl^ et 
Samuda. 

§ 2. Chemins de fer atmosphériques a double cahau^ation. 

Le succès de l'application de la traction almosphérique à Dublia 
avait excité l'ardeur des inventeurs, et de 1844 à 1890, il fut délivré 
nne centaine de brevets pour l'amélioration de ce système. L'idée 
d'Andraud d'approvisionner l'air comprimé à 60 atmosphères dans 
des réservoirs placés sur la voiture était délaissée pour suivre la voie 
nouvellement mise & la mode en Angleterre. Tous les inventeurs, y 
compris And raud lui-même, supposent établie une canalisation con- 
tinue d'air le long de la voie et cherchent les moyens de relier cette 
canalisation à la locomotive, soit d'une manière continue, soit par 
intermittences très rapprochées. 

Pecgtieur et Gibbes. — En 1844, Pecqueur propose de faire fonc- 
tionner par l'air comprimé les locomotives existantes La canalisation 
d'air comprimé serait munie, de distance en distance, de tubulures à 
soupapes mises en communication avec des glissières creuses de 



grandes dimeDsiODs adhérant aux locomolives. Gibbes remplace ces 
glissières par une 
série de tuyaux 
flexibles placés le 
long de la voie et 
branchés sur la ca- 
nalisation d'aircom- 
primé : ces tuyaux 
s'agral'ent automali- 
quemenLàlalocomo- 
live et s'en détachent 
de même , C'était 
l'alimentation conti- 
nue dont M. Popp 
veut se rapprocher 
à l'aide de ses char- 
gements fréquents. 
Dans un second 
projet de 1845, que 
reproduit la figure 
93, Pecqueur revient 
à l'emploi des tubes 
fendus longitudina- 
lement. Une série de 

„ ti-onçona de tubes 

FiG. 93. — Système Pecqueur. c j . , , 

fendus est placée pa- 
rallèlement h la canalisation et successivement mis en communication 
avec celte dernière au fur à mesure du 
passage du piston curseur relié au train. 
L'ouverture et la fermeture des commu- 
nications est opérée par des surveillants 
postés au début de chacun des tronçons 
du tube fendu. 

Âtidraud. — La canalisation longitudi- 
nale est mise successivement en commu' 
nicatiunavecles tronçons de deux tuyaux 
jumeauxentoile flexible établis dans l'axe 
de la voie (flg, 94). Ces tuyaux jumeaux ainsi divisés en sections sont 
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forméti par un madrier 8nr les Taces duquel »<jnt fixées les loiles. Le 
train eaL précédé d'un wagon portant deux rouleaux verticaux tour- 
nant sur des axes parallèles el ayant la fnciilté dt; serrer fortement 
entre eux le madrier longitudinal. On conçoit que si, à l'arrière des 
rouleaux, l'air comprimé est introduit dan^ les tuyaux Hexibles, 
œux-ci ae gonlleront jusqu'aux rouleaux et leur imprimeront un 
mouvement de rotation et de poussée en avant qui sera d'auiont ptua 
grand que l'air sera à haute pression. 



3. Tèléqhafues F 



|;|J1IATIUUES, 



I 



On sait que depuis une trentaine d'ann<^ on applique l'idée de 
Medhurst, d'utiliser l'air cumprimé au transpoi't des dépêches. Toutes 
les grandes villes sont pourvues d'un réseau de télégraphes pneuma- 
tiques : les dépêches sont placées dans des sortes d'obus munis d'une 
garniture en cuir, lesquels sont introduits comme des pistons dans 
une canalisation de à 8 centimètres de diamètre. L'air est com- 
primé d'un cdlé du train des pisiom^- wagons à une pression ne dépas- 
sant pas six dixièmes d'almusphëre, ou raréâé de l'autre cOté jus- 
qu'à 1/2 atmosphère environ. La marche des iximpes & air est régu- 
larisée par des rései-voirs d'un volume sufllsant, placés en tète de la 
canalisation. 

Nous reviendrons plus lai'd sur ces installations qui ne rentrent pas 
dans le cadre de la notice acluolls, laquelle s'applique principujement 
au transport des voyageurs, 

^ 4. ASCRNSEURS A AIR COMPRDIÈ. 

bans les villes comme Paria, ou l'air comprimé est distribué daus 
un grand nombre de rues, on emploiera de pi-éférence celte force pour 
faire fonctionnel' les ascenseurs des nuiisona, Nous pensons que l'on a 
Ihç négligé, dans beaucoup de cas, les presses où l'eau serait rem- 
placée par l'air. Quand on doit élever un tai-deau à. une hauteur consi- 
dérable, quelques centaines de mètres par exemple, l'emploi d'une 
presse hjdi«fillque devient pi-esque impossible puisque le poids de la 
«lionne d'eau contenue iIhus la presse vient s'ajouler à celui qui doit 
filre soulevé. Le même iiicomemont n existerait pas avec l'air dont le 
poids est négligeable; l'air a de [lus 1 ivanlage de pouvoir èlre 
accumulé dans des cylindres d une uinstruction facile, ce qui permet 
de laisser les inoteiu's marcher c nstumment L'air a, il est vrai, l'in- 



L 
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convénient d'être compressible, en sorte que Tarrét de la charge n'est 
pas aussi parfait que dans le cas de remploi de Feau; mais on peut 

corriger ce défaut en 
plaçant dans le cy- 
lindre de la presse à 
air deux pistons com- 
prenant entre eux 
une colonne d'eau; 
le piston inférieur 
reposerait sur la co- 
lonne d'air, le second 
sur la colonne d'eau 
et porterait en même 
temps la charge. La 
même eau serait 
ainsi toujours em- 
ployée. Quand le far- 
deau arriverait au 
niveau voulu, un 
arrêt automatique 
agirait sur une vanne 
placée sur le cylindre 
et arrêterait la co- 
lonne d'eau (*). 

J'ai appliqué, en 
1886, aux douze 
monte - charges d u 
nouvel hôtel des 
Postes de Paris, cette 
solution qui consiste 
à agir sur une co- 
lonne d'eau intermé- 
diaire pour manœu- 
vrer un ascenseur 
mû par un Ûuidc 
élastique. 
Ces ascenseurs, dont la ligure 95 donne le diagramme, sont formés 

v1^ Mémoires de la Sociélè des Ingénieurs Civils, oclobn^ 1888 : Nots sur la conslruclioi 
des prtues hydrauliques et à air, par L. A. Bahbbt, Ingénieur en chef de la Société Cail. 




FiG. 95. — Asi'enseurs de rhOlel des Postes de Paris. 



d'uDe caisse guidée A destinée à recevoir les personnes ou les charges 
doDt le mouvement d'ascension est produit à l'aide de la presse funi- 
culaire B agissant 
sur le câble C qui 
suppor te cette caisse . 
L'eau sous pression 
est livrée à l'appareil 
B par la presse à pis- 
ton différentiel D re- 
cevant à la partie su- 
périeure la pression 
de la vapeur ou de 
l'air et renfermant 
â la partie inférieure 
l'eau qui doit être 
comprimée, L'mlro- 
duction dela^Hpeur 
ou de l'air daas la 
presse D est com- 
mandée par le distri- 
buteurE;rintroduc 
tion de l'eau dans la 
presse B ou son re- 
tour dans la presiie D 
est ri^glé par le dis- 
tributeur H. Lacom 
mande des deux dis 
Iributeurs se fait à 
la fois A l'aide du 
câble vertical K; 
quand on tire ce 
câble de bas en haut, 
on introduit la va- 
peur ou l'air compri- 
mé dans la partie 
supérieure de la 

presse D et on ouvre en même temps le robinet qui laisse passer l'eau 
sous pression de D vers B : l'ascenseur monte donc; si, au cûiitraire, on 
tire le câble de haut en bas, on arréie l'introduction de la vapeur en 
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D et on la laisse en même temps échapper : la pression cessant d'agir, 
l'ascenseur descend par son propre poids. L'arrêt, à la montée comme 
à la descente, s'obtient en coupant le passage de l'eau de D vers B, ou 
de B vers D, ce qui s'obtient automatiquement a l'aide de taquets 
fixés sur le câble K, lesquels correspondent à d'autres mobiles placés 
aux divers étages; on n*a qu'à pousser celui de ces derniers taquets 
qui répond à l'étage où l'on veut que l'ascenseur s'arrête. Le Génie 
Civil a donné, en 1K88, la description détaillée de ces ascenseurs (^). 
L'emploi de l'air comprimé pour le fonctionnement des ascenseurs 
de maisons date, à Paris, de 1889. L'avantage de l'air comprimé con- 
siste dans sa simplicité d'emploi et son prix de revient peu élevé. 
Aujourd'hui que Teau de la ville coûte à Paris fr. 60 le mètre cube, 
on peut évaluer à 80 ^/o Téconoraie qu'il y a à la remplacer comme 
force motrice par l'air comprimé. On estime qu'un ascenseur à air 
comprimé coûte 3 francs le kilomètre de montée verticale ; la descente, 
ne dépensant pas d'air comprimé, est gratuite. La Compagnie Pari- 
sienne d'air comprimé entreprend à ce prix la fourniture de la force 
nécessaire aux ascenseurs de maisons et munit, dans ce cas, l'ascen- 
seur d'un compteur kilométrique. A titre de renseignement, on compte 
qu'un ascenseur de maison de location à cinq étages dépense 400 francs 
d'air par an et qu'un ascenseur d'hôtel à voyageurs dépense de 600 à 
80O francs d'air par an. Tout ascenseur hydraulique, quel que soit son 
système, peut être transformé en ascenseur à air comprimé. Nous 
donnons (fig. 96) le croquis d'un ascenseur système Edoux (2). Pour 
la description, on peut se reporter à celle que nous avons donnée des 
ascenseurs de Thôtel dos Postes; les mêmes lettres désignent les mêmes 
appareils. On remarquera que le piston différentiel du réservoir D est 
supprimé; la pression de l'air ci^mprimé fourni par la Compagnie 
Parisienne est suffisante et n'a pas besoin d'être multipliée, ce qui 
permet de la laisser agir directement sur Teau. En outre, le piston de 
la presse hydraulique est attelé directement sous la caisse, ce qui est 
toujours préférable quand la disposition des lieux permet la construc- 
tion d*un puits au-dessous de la cage de Tascenseur. 

,r Voir Ofnie Ciril, lome XHL n» il, pa^ I6«, 

(1> KxirsiU tlu /îMt etim tU ffniom s^miicttU Sea (Xtxhi.fttes français^ n* d'avril 18M. 
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SEPTIÈME PARTIE 
Prix de revient et CSonoluaions. 

§ 1. Prix de revient de l'installation d'un service de traction 
d'une ligne de tramway par l'air comprimé. 

Nous prendrons comme exemple deux lignes de tramways voisines, 
de 7 kilomètres de longueur chacune, et dont l'exploitation nécessite, 
d'après les horaires arrêtés, un parcours journalier total de 6 500 kilo- 
mètres-voitures. En admettant pour chaque voiture un parcours jour- 
nalier moyen de 100 kilomètres, nous voyons qu'il nous faudra 65 voi- 
tures en circulation, et, en supposant 15 voitures en réparation ou en 
réserve pour une augmentation accidentelle de l'intensité du service, 
nous arrivons à un total de 80 voitures automobiles à acheter. Pour 
permettre d'augmenter le nombre des voyageurs transportés, nous 
supposerons en outre l'achat de 40 voitures d'attelage que les automo- 
biles remorqueront tous les deux voyages. La dépense d'achat de ma- 
tériel roulant sera donc : 

80 automobiles à 25 000 francs Fr. 2.000.000 

40 voitures d'attelage à 5 000 francs 200.000 

Total du matériel roulant Fr. 2.200.000 



S'il n'y avait qu'une ligne de tramway, il y aurait tout intérêt à 
mettre l'usine et le dépôt au milieu du parcours. L'usine, placée à un 
bout de la ligne, ne rend possible qu'un chargement pour l'aller et le 
retour ; placée au centre, elle permet deux chargements pour le même 
trajet. 

Nous supposerons que les deux lignes de tramway que nous de- 
vons desservir partent du même point, se dirigeant dans deux direc- 
tions formant entre elles un certain angle. D'après les considérations 
qui précèdent, l'usine sera placée sur la bissectrice de l'angle et vers 
le milieu du parcours. Indépendamment de cette considération, il faut 
tenir compte, pour le choix de l'emplacement de l'usine, du prix des 
terrains et surtout aussi des facilités d'approvisionnement du charbon 
et de l'eau. 

La puissance de production de l'usine est exactement déterminée 
par le nombre de 6 500 kilomètres à parcourir par jour. Nous avons 
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admis une dépense de 10 kilogr. d'air par kilomètre-voiture, ce qui 
nous donne 65 tonnes d*air à produire par jour, ou 80 tonnes en ma- 
jorant de 20 Vo« En supposant une production de 5 kilogr. d'air par 
riieval, ce qui est un minimum, nous trouvons une force néces- 
saire de 16 000 chevaux- heures. Pour un service de 16 heures, cela 
répond à une machine de 1000 chevaux. Prenons en outre, comme 
d'habitude, un tiers pour les rechanges, nous arrivons, comme résultat 
final, à trois machines de 500 chevaux, dont deux en marche et une 
en réserve. 

Le prix d'une telle usine de compression peut être évalué à un 
million de francs. Ce prix comprend : le terrain, les bâtiments, les 
machines motrices avec les compresseurs, les chaudières, le service 
d'eau et les fondations. 

A ce prix, il convient d'ajouter les bureaux, le dépôt et ses hangars, 
l'atelier de réparation, les fosses à piquer, les installations pour le 
chargement des automobiles et les canalisations, que Ton peut estimer 
à 300 000 fr. 

Rappelons que le matériel roulant coûtait 2 200 000 francs, ce qui 
torme un total de 3 500 OOO francs pour tout le matériel concernant 
la traction. 

Cette dépense totale répond à : 

500000 
t)5 
3500000 



= 53 850 francs par automobile en service ; 

= 35 700 francs par automobile et voiture d'attelage en 



65 + 33 
service. 

Si l'on suppose que le capital de 3 500 000 francs à dépenser pour 
la traction doive rapporter 5 Vo l'an et être amorti en quinze années, 
ce qui donne un taux d'amortissement de 0,0463 %, on a une annuité 
à servir de : 

(0,050 + 0,0463) 3 500 000 francs = 337 050 francs. 

Or, le nombre de kilomètres d'automobiles parcourus dans l'année 
est de : 

6 500 X 365 = 2 372 500 kilomètres, 

et celui d'automobiles et d'attelages est de : 

(1 ) Voir le Génie Civil, t. XIII, nM I , p. 161 . 
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6 300 X 365 + ^^ X 365 = 3 558 750 kilomètres. 

Ce qui donne, pour intérêt et amortissement : 

fr. 14â par kilomètre d'automobile ; 

fr. 095 par kilomètre d'automobile et d'attelage. 



§ 2. Prix de revient de la traction par l'air comprimé. 

Les frais d'exploitation d'une ligne de tramway sont toujours rap- 
portés au nombre de kilomètres parcourus par les voitures. Ces frais 
se composent de deux parties distinctes : 

La première, entièrement indépendante du mode de traction, com- 
prend les dépenses suivantes : 

i^ Conseil d'administration, direction, caisse, comptabilité, corres- 
pondance, contentieux, frais de bureaux, éclairage et chauffage, loyers, 
contributions directes et indirectes, contrôle administratif, assurances, 
service médical ; 

2® Contrôle d'exploitation, recette, billets ; 

3® Entretien des bâtiments et de la voie. 

La seconde partie, qui se rapporte à la traction proprement dite, com- 
prend les dépenses relatives aux machines fixes et automobiles, à leur 
conduite et à leur entrelien. 

Nous ne nous occuperons que de cette seconde partie. 

Les frais de traction se subdivisent eux-mêmes en deux sections bion 
tranchées : 

La première comprend la production de l'air comprimé; 
La seconde se compose de la conduite et de l'entretien des auto- 
mobiles et des attelages. 

La première section peut être entièrement indépendante du service 
de traction : la compagnie du tramv^ay peut acheter à un usinier lair 
comprimé qu'elle consomme, tout comme le pratiquent presque toutes 
les Compagnies de tramways électriques qui achètent le courant aux 
bornes à des usines étrangères. 

Nous avons publié le prix de revient de Tair comprimé à l'usine du 
quai de la Gare appartenant à la Compagnie Parisienne d'air comprimé. 
Ce prix, ramené à une pression de 45 atmosphères, est de 7fr. 20 la tonne 
d'air. Doublons ce chiffre pour les pertes dans Ja canalisation, l'intérêt. 
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Tamortissement et le bénéfice de rusinier, nous arrivons à 15 francs 
environ pour la tonne d'air. Majorons encore ce chiffre de 30 V** 
pour tenir compte de la main-d'œuvre de chargement, du réchauf- 
fage de Tair et d'une pression plus grande que Ton peut être 
amené à donner à Tair pour faciliter son approvisionnement, nous 
arrivons à un prix de vente aux bouches de 20 francs la tonne, tout 
compris. 

D'après les relevés de deux années, les automobiles de 50 places du 
tramway de Paris à la Ville -Evrard consomment 10 kilogr. 
d'air par kilomètre. Sur la ligne de Saint-Augustin à Vincennes, dont 
le profil est particulièrement accidenté et qui traverse des rues très 
fréquentées, où l'automobile est obligée de s'arrêter continuellement, 
la consommation est de là'*» 5 d'air par kilomètre, et ce chiffre s'abais- 
sera quand les mécaniciens de cette ligne nouvellement créée seront 
mieux familiarisés. On peut donc dire avec certitude, en s'appuyant 
sur ces divers chiffres, que la dépense d'air par kilomètre d'au- 
tomobile varie entre fr. 20 et fr. 25. Ces chiffres peuvent être 
très fortement réduits, car ils sont pris sur des lignes dont le profil 
est remarquablement accidenté ; ainsi, d'après les relevés des tram- 
ways de Nantes, la consommation d'air dans une année ressort à 
moins de 7 kilogr. par kilomètre, ce qui répond à fr. 14 par kilo- 
mètre d'automobile. 

Il ne nous reste plus qu'à donner la seconde section du prix de 
traction, qui comprend la conduite de l'automobile et son entretien. 
Le prix de la conduite doit être à peu près le même dans tous les 
systèmes de traction mécanique : il dépend du prix de la main-d'œuvre 
et aussi un peu des horaires qui permettent d'utiliser plus ou moins 
bien le temps du mécanicien. Voici, pour une même machine, le 
prix de la conduite rapporté au kilomètre-voiture pour diverses lo- 
calités : 

Tramways de Nantes Fr. 0,060 

Tramways de Paris-Ville-Evrard 0,075 

Tramways de Vincennes-Saint- Augustin 0,110 

L'entretien comprend les frais d'atelier et les fournitures des pièces 
de rechange, le graissage et l'essuyage. Pour un matériel déjà vieux, 
ces frais se sont élevés, pour l'année 1894, à fr. 0709 par kilomètre- 
voiture à la Compagnie des Chemins de fer Nogentais. 
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Si nous totaliBons les chiffres précédents, nous trouvons pour frais 
de traction par kilomètre d'automobile : 

Dépense d*air : 10 kilogr. à 20 fr. la tonne . . . Fr. 0,200 

Conduite 0,075 

Entretien et graissage 0,071 

Total Fr. 0,346 



Soit fr. 35 par kilomètre parcouru (^). 

Ce prix est à comparer à celui de fr. 66 de la traction par chevaux. 

Lorsque Fautomobile remorque un attelage de 50 places, on compte 
qu'elle dépense suivant les profils en moyenne de 2 à 5 kilogr. d'air 
de plus par kilomètre. Cet attelage ne coûte rien pour sa conduite ; il 
y aurait lieu seulement de tenir compte d'une dépense d'entretien et 
de graissage. Comme dans la comptabilité d'entretien, cette petite 
dépense est mêlée à celle d'entretien des automobiles, nous en avons 
déjà tenu compte dans le chiffre de fr. 071 compté plus haut sous 
la rubrique « entretien et graissage ». La dépense supplémentaire d'un 
attelage est donc de 5x0,02=0 fr. 10 par kilomètre parcouru, et la 
dépense totale d'un train d'une automobile et d'un attelage est de 
Ofr. 45 par kilomètre, soit de fr.225 par voiture de 50 places, 

§ 3. Conclusions. 

Il résulte de cette étude que la traction par l'air comprimé a les 
propriétés suivantes : 

1° Elle permet de développer un effort de traction qui n'est limité 
que par l'adhérence des roues aux rails. Dans cette limite, les 
rampes peuvent être gravies à toute vitesse, ce qui permet d'utiliser 
sur la totalité du parcours les vitesses maxima permises par les ordon- 
nances de police ; 

2^ Elle répond à tous les desiderata de salubrité et d'innocuité, 
puisqu'elle ne rejette dans l'air aucun panache de fumée, aucun gaz 
délétère, n'emploie aucune matière, aucun courant susceptibles de pro- 
duire un accident par contact ou d'avoir une influence destructive sur 



(1) A Nogent, la traction dans le» deux derniers exercices est revenue à o fr. 42. Celte 
augmentation tient aux machines de compression dont le type est ancien et qui produisent 
l'air à 27 francs la toone. A Nantes, le prix do traction dans les deux derniers exercices est 
légèrement supérieur à o fr. 29- Cette diminution tient à ce que les salaires sont moins 
élevés qu'à Nogent. 
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des installations d'utilité publique, telles que téléphones, canalisa- 
tions, etc. Cette traction est, en outre, silencieuse ; 

3^ Elle ne nécessite aucun câble aérien, aucune installation en 
élévation nuisant à l'aspect général des villes. La voie est celle des 
tramways à chevaux, sans aucune installation spéciale ; 

kP L'air comprimé, envoyé par une canalisation de l'usine centrale 
jusqu'à la station de tramways, où il doit être emmagasiné et utilisé, 
constitue le mode de transport de force dont le rendement est le plus 
élevé. Nous avons montré que pour une canalisation de plus de 4 kilo- 
mètres de longueur, la perte de force, par le fait du transport, 
n'atteint pas un pour cent de la force produite à l'usine; 

5® L'air comprimé se prête admirablement aux variations dans la 
dépense de force nécessaire à la traction. Si une partie du service 
est interrompue, il n'en résulte pas un accident à l'usine centrale; 
les machines continuent à comprimer l'air dans les accumulateurs 
et la canalisation, lesquels forment un immense ressort, garantissant 
les machines contre les à-coups qui peuvent se produire dans le 
service ; 

6^ Cette élasticité de l'usine n*est pas seulement accidentelle; on 
peut faire varier de moitié sa production normale^ sans modifier 
sensiblement le rendement ou le poids de charbon brûlé par kilo- 
gramme d'air fourni : il n'y a qu'à changer la vitesse de rotation 
des machines. 

Les installations électriques ne sont pas dans ce cas. La vitesse 
des dynamos est à peu près constante, et pour faire varier leur 
débit, il faut agir sur la résistance. 

En un mot, les compresseurs sont à vitesse variable et résistance 
constante : la vapeur peut être utilisée toujours avec la même 
expansion, quelle que soit la production. Les machines électriques sont 
à vitesse constante et résistance variable : le degré de détente doit 
varier avec la production. Le rendement des compresseurs reste donc 
constant, tandis que celui des machines électriques diminue quand 
on s'écarte d'une production normale ; 

7® Pour une exploitation déterminée, il faut identiquement le 
même nombre de chevaux-vapeur à l'usine fixe, qu'il s'agisse d'une 
ligne exploitée par l'air comprimé ou d'une ligne exploitée par l'élec- 
tricité, avec fils en l'air. Les compresseurs de la traction à air sont 
simplement remplacés par des dynamos. L'entretien des compresseurs 
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ne nécessite pas de mécaniciens spéciaux. Les deux installations 
reviennent, du reste, au même prix de premier établissement; 

8*^ Le prix d'une canalisation souterraine d'air comprimé est le 
même, par kilomètre, que celui d'un cûble électrique aérien avec 
ses supports; cette canalisation d'air comprimé peut souvent être 
évitée, et, en tout cas, sa longueur n'atteindra jamais la moitié de 
celle de la ligne de tramways ; 

9^ Le travail pratiquement rendu en traction par Tautomobile est 
plus du tiers de celui que produisent les moteurs de l'usine. Cette 
fraction s'élève à moitié pour des locomotives à longue détente, no 
s'arrêtant qu'à des points fixes. Ce rendement élevé tient à la possi- 
bilité d'augmenter, par le réchauffage de l'air, l'énergie transmise 
après son transport à l'instant même de son emploi. Les autres 
modes de transport de la force ne se prêtent pas à celte amélioration 
après coup ; 

10® Le prix de revient de la traction proprement dite, est, à Paris, 
de fr. 35 par kilomètre parcouru par une automobile de 50 places. 
Ce prix descend à fr. 23 par kilomètre-voiture, dans le cas d'un 
train de deux voitures de 50 places chacune, formé par une automobile 
remorquant un attelage. 

En Belgique, où les prix de la main-d'œuvre et du charbon sont 
moitié de ce qu'ils sont à Paris, le prix de traction pourra descendre 
à fr. 20 par kilomètre d'automobile. 

Si, au lieu des prix, on recherche la force à dépenser à l'usine fixe 
pour faire un kilomètre, nous rappellerons que Tautomobile dépense 
en moyenne 10 kilogrammes d'air par kilomèlre, et qu'un cheval- 
heure produit, suivant la pression adoptée, de 5 à G kilog. d'air. Il faut 
donc dépenser, au plus, 2 chevaux-heure par kilomètre d'automobile. 

Enfin, il résulte de ce qui précède, qu'étant donnée la consommation 
d'un kilogramme de charbon par cheval-heure, un kilomètre d'auto- 
mobile coûte 2 kilogrammes de charbon. 

Telles sont les propriétés de la traction par l'air comprimé. Ce 
système ne s'est cependant pas développé encore, comme son rival et 
son égal au point de vue du prix de revient : la traction par câbles 
électriques. 

Mais il ne faut pas oublier que la traction électrique par câbles est 
née aussi en Europe et n'y a pas été tout d'abord en faveur. Importée 
et lancée en Amérique par une puissante Société financière, en état 
de faire de larges crédits aux concessionnaires de tramways, ce mode 
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de tracUoû y a pris une immense extension : 5000 kilomètres de 
tramways sont exploités par ce système. Sans avoir fait cependant de 
sérieux progrès depuis son départ, la traction électrique est revenue 
depuis deux ans en Europe, où elle profite largement de Tengouement 
qui s'attache aux choses qui viennent de loin. 

En ce moment, un revirement parait se produire en Amérique: 
plusieurs grandes cités ont entamé des procès contre les Compagnies 
d'électricité, à cause des dommages causés à leurs téléphones et à 
leurs canalisations; Tune d'elles, la ville de Richmond, qui est juste- 
ment Tune de celles où le tramway électrique à fil fut en premier lieu 
importé, négocie avec M. Popp le remplacement de Télectricité par 
Tair comprimé. Peut-être se produira-t-il alors, pour l'air comprimé, 
ce qui s'était passé pour Télectricité : généralement mal connu et né- 
gligé, ce mode de traction, inventé, perfectionnéet appliqué en France, 
aura, lui aussi, son moment de faveur, quand il aura reçu la sanction 
de quelques applications en Amérique. 
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1' TABLEAU 

Indiquant le traToll i dépenser ponr MUprimer i t«M|»éralar« 
«•■steBlc et Bona dlStrentea pretatona une quantité d'air deter- 
Tninfta RCciproqBemenl. c4 tableau donne l€ travail total développé 

Sar la même qnaalité d'air •• détendant i irnippraiare eanetant* 
epuis la pression de compreaaian jasqn'i 1 atmosphère. 
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PRESSION 

DANS LE RÉSBRYOIR 

OÙ 

Ton comprime 


i â • 

g ! sj 

« •= 5 :: 

5 ^ *)[ -** 


lîili 

§ & " 1 i 

"1 - 


il. 

S- 


ss 

.«• e ■ s e 

i|t 1 

= 1 8 e -g 


e -s 

irilî 


atMSpkèrei 


litre» 


rberaii-krBres 


■rires CBbes 


kllefnsBWs 


clieTaii-lwBm 


20 


50,0 


0,114 


8,8 


10,8* 


0,092 


21 


47,6 


0.116 


8,6 


10.6 


0,094 


22 


45.4 


0,118 


8,5 


10.4 


0,095 


23 


43,4 


0,119 


8,4 


10,3 


0,096 


24 


41,6 


0.121 


8,3 


10.2 


0,098 


25 


40,0 


0,123 


8.1 


10,1 


0,099 


30 


33,3 


0,130 


7,7 


9,3 


0.103 


33 


2S,5 


0,135 


7,4 


9,1 


0,109 


40 


25,0 


0.141 


7,1 


8.7 


0,114 


43 


22,2 


0.145 


6,9 


8,5 


0,118 


50 


20,0 


0,149 


6,7 


8,3 


0,121 


53 


18,2 


0,133 


6.5 


8,1 


0,124 


60 


10,7 


0,156 


6,4 


7,9 


0,126 


65 


13,4 


0,139 


6.3 


7,7 


0,129 


70 


14,3 


0,163 


6,0 


7,6 


0,132 


73 


13,3 


0,163 


6,0 


7,5 


0,133 


«0 


12,5 


0,167 


6,0 


7,4 


0,133 


90 


11,1 


0,172 


5,8 


7,2 


0,139 


100 


10,0 


0,176 


3.7 


7,0 


0,142 


110 


9,1 


0,179 


5.6 


6.9 


0,145 


120 


8.3 


0,183 


3,5 


6,7 


0.148 


130 


7,7 


0,186 


.'t,4 


6.6 


0,151 


140 


7,1 


0,188 


5,3 


6.3 


0,132 


130 


6,6 


0.191 


3,2 


6,4 


0,135 


175 


5,7 


0,197 


3,1 


6,3 


0,160 


200 


3,0 


0,202 


5,0 


6,1 


0,164 


223 


4,4 


0,207 


4,8 


6,0 


0,168 


230 


4,0 


0,211 


4.7 


3,8 


0,171 


300 


3,3 


0,217 


4,6 


5,7 


0,176 


350 


2,9 


0,224 


4.5 


5,5 


0,181 


400 


2,3 


0.229 


4,4 


3,4 


0,183 


430 


2.2 


0.233 


4,3 


3.3 


0,189 


500 


2,0 


0,237 


4,2 


5,2 


0,192 


600 


1,7 


0,244 


4,1 


5,1 


0,198 


700 


1,4 


0,251 


4,0 


4,9 


0,203 


800 


1,3 


0,233 


3,9 


4,8 


0,207 


900 


1.1 


0,260 


3,8 


4.7 


0,211 


1.000 


1,0 


0,2G4 


3,8 


4.7 


0,214 



s- TABLEAU 

Indiquant te traTail à dâpenser ponr comprimer à («Mpérstare tm- 
riable et ions différentei preielons, nne quantité d'air détenniDde 
priie ft la pression atmoiphdriqne et à la température de 12* G. 
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PRESSION 

DANS LE RÉSERVOIR 

OÙ 

Ton comprime 


fin 

^ s "^ ^ 


Si-* 

-M 


■^ B S s •• 


Ifîll 


aii< 

s s- 


Il -là 

3 ^ 5 *s 1^ 

illri 


atMsplikres 


litres 


centigrades 


ebevaai-heares 


mètres eibes 


kiloflraauDes 


etieraax-heores 


20 


119 


407 


0,183 


5.5 


6,7 


0,149 


21 


115 


418 


0,188 


5,3 


6,5 


0,153 


22 


111 


428 


0,192 


5,2 


6,4 


0,157 


23 


108 


437 


0.197 


5,1 


6.2 


0,159 


24 


105 


446 


0,201 


5,0 


6,1 


0,163 


25 


102 


455 


0,205 


4,9 


6,0 


0,166 


30 


89 


494 


0,222 


4,5 


5,5 


0.181 


35 


80 


529 


0,239 


4, a 


5,1 


0.194 


40 


73 


561 


0,254 


3,9 


4,8 


0,206 


4S 


67 


590 


0.267 


3,7 


4,6 


0,217 


50 


62 


617 


0,280 


3,6 


4,3 


0.227 


55 


58 


642 


0,292 


3,4 


4,2 


0,237 


00 


54 


665 


0,303 


3,3 


4,1 


0,246 


05 


52 


687 


0,312 


3,2 


3,9 


0.253 


70 


49 


708 


0,322 


3,1 


3,8 


0.262 


75 


47 


731 


0,333 


3,0 


3,7 


0.270 


80 


45 


747 


0.341 


3,0 


3,6 


0,276 


90 


41 


783 


0.358 


2.8 


3.4 


0,290 


100 


38 


810 


0,371 


2.7 


3,3 


0,302 


110 


36 


846 


0,383 


2,6 


3,2 


0,311 


120 


33 


875 


0,399 


2,5 


3,0 


0,325 


130 


32 


902 


0,412 


2,4 


2.9 


0.334 


140 


30 


928 


0,424 


2,4 


2.9 


0,344 


150 


29 


952 


0,436 


2,3 


2.8 


0,355 


175 


26 


1.008 


0.461 


2,2 


2,6 


0,374 


200 


23 


1.059 


0,483 


2,1 


2,5 


0.303 


225 


21 


1.105 


0,506 


2,0 


2,4 


0.411 


250 


19 


1.148 


0,526 


2,0 


2,3 


0,427 


300 


17 


1.226 


0,561 


1,8 


2,1 


0,457 


350 


16 


1.294 


0,594 


1,7 


2,0 


0,482 


400 


14 


1.356 


0.623 


1,6 


1.9 


0,505 


450 


13 


1.413 


0.644 


1,6 


1.9 


0,523 


500 


12 


1.466 


0,673 


1,5 


1,8 


0,547 


600 


H 


•1.561 


0,717 


1,4 


1,7 


0,583 


700 


10 


1.645 


0,756 


1,3 


1,6 


0,614 


800 


9 


1.721 


0,790 


1,3 


1,5 


0,642 


900 


8 


1.790 


0,823 


1,2 


1,4 


0,668 


1.000 


7 


1.854 


0.853 


1.2 


1,* 


0^693 
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4« TA.BLEATJ 



Indiquant le poids d'air dépensé par un moteur à air comprimé, par 
cheval indiqué et par heure, pour différentes valeurs de la pression 
initiale, l'air étant employé sec ou saturé de vapeur d'eau et détendu 
dans le cylindre jusqu'à la pression de l'^'^SO. 

Nota. — Ce tableau a été dressé par M. Mékarski. 





TEMPÉRATURE 


il 


TRAVAIL MOTEUR 


DÉPENSE D'AIR 


DÉPENSE 


mssiON 






fi- 


PAR KILOGRAMME 


par 


de 


iaiUale 


INITIALE 


Ë S i 


d'air dépensé 


CHBVAL 


INDIQUE 


VAPEUR 


en 




-^ 


S5 *^s 




— 




>. — 


par 
cheval 


ataosphirts 


air sec 


air saturé 


s s 


air sec 


air saturé 


air sec 


air saturé 


indiqué 




degrés 


degrés 


degrés 


kgm 


kgm 


kg 


kg 


kg 


2 


15 


36,5 


23,04 


4.429 


5.181 


61,24 


52,01 


1 » 


3 


15 


56,2 


52,44 


7.207 


9.788 


37,46 


27,59 


1 ^ 


4 


15 


69.6 


71,42 


9.002 


13.534 


29.93 


19,95 


1 V 


5 


15 


79,2 


84,87 


10.274 


16.672 


26,28 


16,19 


1 » 


6 


15 


87,3 


93,33 


11.262 


19.463 


23,98 


13,87 


1 "* 


7 


15 


94,2 


103,76 


12.060 


21.984 


22,39 


12,23 


1 » 


8 


15 


100,2 


110,76 


12.721 


24 308 


21,23 


11,08 


1 V 


9 


15 


105,7 


116,61 


13.277 


26.440 


20,34 


10,21 


1 » 


10 


15 


110,7 


121.88 


13.773 


28.445 


19,60 


9,49 


1 » 


H 


15 


115,3 


126,40 


14.200 


30.326 


19,01 


8,90 


1 » 


12 


15 


119,5 


130,44 


14.580 


32.100 


18,52 


8,41 


1 » 


13 


15 


123,4 


134,04 


14.922 


33.854 


18,09 


7,98 


1 » 


U 


15 


127 » 


137,32 


15.234 


35.450 


17,72 


7,61 


1 ^ 


1o 


15 


130,4 


140,28 


15.514 


37.020 


17,40 


7,29 


1 ^ 


16 


15 


133,7 


143,04 


15.780 


38.554 


17,11 


7 » 


1 ^ 


17 


15 


136.8 


145,56 


16.012 


39.984 


16,86 


6,75 


1 » 


18 


15 


139,8 


147,90 


16.233 


41.406 


16,63 


6,52 


1 » 


19 


15 


142,7 


150,08 


16.439 


42.823 


16,42 


6,31 


1 ^ 


20 


15 


145,5 


152,12 


16.632 


44.221 


16,23 


6,11 


1 '^ 


25 


15 


157,8 


160,63 


17.437 


50.555 


15,48 


5,34 


1 ^ 


30 


15 


168,3 


107,18 


18.057 


56 620 


14,95 


4,77 


1 ^ 


35 


15 


177,6 


172,48 


18.557 


61.425 


14,55 


4.40 


1 » 


40 


15 


185,6 


176,86 


18.971 


66.350 


14,23 


4,07 


1 » 


45 


15 


193,2 


180,60 


19.324 


71.118 


13,97 


3,80 


1 ^ 


50 


15 


200,6 


183,93 


19.6'i0 


75.292 


13,75 


3,59 


1 » 
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Note sur le 4« tableau (M. Mékarski). 



Température initiale de l'air saturé, — Cette température est déter- 
minée par la condition que la dépense de vapeur saturée par force de 
cheval et par heure soit constamment de 1 kilogramme. 

Le volume correspondant étant celui du fluide employé à la pression 
totale Pq, nous Tavons calculé en . admettant que la détente s'effectue 
suivant la loi de Mariotte, ce qui donne une valeur un peu inférieure 
à la réalité puisqu'il y a toujours un certain refroidissement. La tem- 
pérature indiquée est donc un peu trop élevée ; mais la différence 
peut être considérée comme l'équivalent des pertes de chaleur par le 
rayonnement des enveloppes. 

Dans cette hypothèse et en supposant que la compression extérieure 
soit 1»^™10, le rapport de détente étant représenté par ô, on peut 
déterminer le volume par la relation : 

1,10^ 



10 330 \pJi + L8 — 8 ^\ =. 



270 000 kilogrammes 



Pq étant exprimé en atmosphères. 

Si Ton désigne par n le poids du mètre cube de vapeur saturée à 
la température cherchée, on a : 

1,10 

V 



10 330 ;)o 1 + L5 — o 



p^ 



270 000 



W 



d'où l'oa remonte, au moyen de la table de Régnault, à la tempéra- 
rature correspondante. 
La valeur de ô est d'ailleurs fixée en supposant une pression de 

iJitingQ ^ ja iijj (jg la détente : elle est donc égale à j-^. 

1,0 

Refroidissement théorique de l'air sec dans le cylindre. — Adoptant les 
mêmes notations que précédemment, on a : 









7- ' 




V 
~7 


to t — t^i -f — to(^l T,)~'^0 


1 


© ' 


et pour ^0 i^°; P l'''''''50, 




f t — 288 




> 0,2J 





(o) 



,si 



Tramil moteur fourni par un ktlogmmme d'air sec à io°, délendu mnt 
addition de <dialair jusqu'à la ]ïTfs$ion de /"'""SO. — Ce Iravail se com- 
pose du Iraviui à pression coaslaale et tia Iravail de détente moins 
le travail résistant de la contre-pression extérieure qu'il convient de 
supposer de i^'^lO, 

11 u pour expression, par kilogramme d'air dépensé, en désignant 
par V le volume final de l'air el pav ;/ la con Ire-pression, 

T,in = Vopo + Ac((o - f) - Vp'; 
orp-l-10 = |-Jp, 
d'aulre part VoPn = A(c — c')to; Vp =^ A{c — l'}t. 

On peut donc écrire ; 

T,m - M'o - ') 4- A(c - c)[t, - |i t] 
ou 

et pour JQ =^15" 

r,m = 94,55 (tf, — + 2ii9 (6) 

Travail moteur fourni par un kilogramme d'air salurÉ à la température 
détermina! précédemment, détendu de mé'nejusqu'à la pression de /""SO. 
— Ce travail est calculé suivant la loi de Mariolte. 

Le mélange d'air el de vapeur ayant une pression totale po, si l'on 
désigne par p, et Pi les pressions élémentaires de l'air et de la vapeur 
et parp' la conlre-pression extérieun-, égale à 1"'"'10, on a ; 

comme p;, = (pi + pj), on a Vo;>o = V„pil -|- ^J 

Or V'ap, = A(c - c-Jt,,, 
l'expression du Iravail par kilogramme d'air est do 

IL+Jé 



ilogramme d 
T,,n = A(c - ^>„(l -hg) 6 



Pol 



»'- + '"(' +g)K^-^"l 



TABLE DES MATIÈRES 



PREMlfiRE PARTIR 



IS 1. Avantagea de la tradion mécanjqae 3 

§ 2. Conditions qut- doit remplir un routeur po3r Iramwajs .... 4 
^ 3. Aperçu sur la valeur ëconumique de la traction par l'air cuniprinii.'. b 

DElillËME PARTIE 

I 1. Historique 7 

g 2. Diïision de l'élude 10 

TROISIÈME PARTIE : DosorlpUon de la looomoUvo. 

S I. Réservuira d'air (il réf^ilatear Il 

§ 3. Réchauffage de l'uir avant son entrée dans les cylindres : ejilcuU, 

lypea divei^ de rà:fianffears 20 

§ 3. Moteurs de la locomotive ; aulomoblle et locomotive Hékarski, 

aulomobile Popp 33 

g 4. HaniEuvre des machines, cb&ssis, treins, s 



QUATRIËME PARTIE ; CompreBseora. 

§ 1. Rappel des formules des comprestions isuLliennique et adiabalique. 57 
§ I. Nécessité d'abaisser la température de l'air avant la eompression . 62 

% 3. Refroidisse oie lit des parois des cylindres compresseurs 61 

3 4. Rerrcridissement de l'air A l'intérieur du cylindre compresseur par 

mËlange avec l'eau 64 

§ 5. Procédés employés pour mèïec l'air à l'eau : i«mpre«seurs Som- 
melier, Dubois et François, Colladon 65 

S 9. Compression par étages, compresseur d'Uurcourt, addition entre 

chaque étage de la compression de réservoirs iolermédiairtia 

où l'air se refroidît, premier compresseur Mékarski . . . : . 69 

g T. Compresseur Mékarski construil pour la Compagnie des Omnibus 

(60 A 80 atmosphères), compresseur Mékarski construit pour la 

Marine (120 atmosphères) 73 

§ 8. Détermination, à l'aide de diagrammes, do l'effet ,du mélange 

d'eau sur le rendement des compresseurs SI 



I 



— 168- 

Paget 

§ 9. Inconvénients de Tinjection d'eau 85 

^ 10. Clapets à Foupapes, leur commande mécanique 87 

§ 11. Grands compresseurs de 2000 chevaux, type Kiedler, de la Com- 
pagnie parisienne d'air comprime 9i 

§ 12. Espaces morts 100 

1$ 13. Compresseur à tiroir de MM. Burckaardt et Weiss 103 

§ 14. Compresseurs à distributeurs circulaires Strnad 106 

§ 15. Conclusion sur les compresseurs 112 

CINQUIÈME PARTIE : Chargement des voitures et canalisation. 

§ 1. Chargement à Tusinc 113 

§ 2. Chargement sur la voie publique et pn'cautions à prendre contre 

la vapeur d*eau contenue dans l'air 120 

§ 3. Canalisation d'air comprimé et appareils accessoires, pertes de 

<;hargc 126 

§ 4. Installation d'une usine d'air comprimé et d'un dépôt de tram- 
ways 136 

SIXIÈMK PARTIE : Divers modes de transport par l'air comprimé. 

§ 1. Chemins de for atmosphériques 140 

§ 2. Chemins de ter à double canalisation 144 

§ 3. Télégraphes pneumatiques 147 

§ 4. Ascenseurs 147 

SEI'TIÈME PARTIE ; Prix de revient et conclusions. 

§ 1. Prix de revient de l'installation d'un service de traction par l'air 

comi)rimé d'une ligne de tramways 151 

§ 2. Prix de revient de la traction par l'air comprimé 153 

§ 3. Conclusions 155 

TABLES 

1» Table relative à la compression isolhermique 159 

2« Table relative à la compression adiabatique 161 

3' Table indiquant la perte de charge d'une canalisation 163 

4» Table indiquant le poids d'air déi)ensé dans un moteur par che- 
val et par heure et note sur cette table 164 



IMPRIMERIE CHAIX, RUE BERGÈRE, 20, PARIS. — i75G8-9-95. — UlCK LoriUeia}. 



